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Introduction 


We are pleased to release this much awaited new volume on the energy sector in India. Like 
the other volumes released under the Economic Intelligence Service, the emphasis here is on 
presenting systematic and extensive time-series data. 

The information in this volume is sourced from official publications issued hy various ministries. 
A large part of the coverage is on electricity. Data on coal and petroleum are also covered, 
but are limited to the extent of the availability in the official publications. Statistics on the 
non-conventional sources of energy are omitted, as data on this started flowing in an organised 
manner only recently. We intend to cover these extensively in our next issue. 

This document covers the entire flow of the various sources of energy as found in nature - from 
their production to the final consumption. Emphasis is laid on presenting state-wise data as 
extensively as possible. Energy prices and performance of various energy producing entities are 
also ]3resented. 

The information in this volume covers the period 1970-71 to 1997-98 for all-India and state 
level data. However, this is subject to availability. 

Suggestions to improve the coverage further in the next issue of this document would be highly 
appreciated. 


Mahesh V 3 '’as 
Executive Director 
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Petrolp^um: Field-wise Crude; Oil Reserves 


(’000 tonnes) 



Gujarat 

Fields 

Assam 

Fields 

Onshore 

Total 

Mumbai 

High 

All Fields 

1969-70 

59800 

72510 

132310 


132310 

1970-71 

56380 

71460 

127840 


127840 

1971-72 

51080 

62700 

113780 


113780 

1972-73 

52280 

72900 

125180 


125180 

1973-74 

49450 

77S70 

127320 


127320 

1974-75 

45720 

84410 

130130 

13770 

143900 

1975-76 

45790 

8199Q 

127780 

147680 

275460 

1976-77 

45620 

82280 

127900 

175280 

303180 

1977-78 

47490 

78500 

125990 

221040 

347030 

1978-79 

45340 

82810 

128150 

226290 

354440 

1979-80 

52730 

82650 

135380 

230950 

399330 

1980-81 

51480 

89000 

140480 

328290 

468770 

1981-82 

53180 

91520 

144700 

325180 

469880 

1982-83 

90580 

97030 

187610 

338700 

526310 

1983-84 

88000 

99010 

187010 

323810 

510820 

1984-85 

86610 

101800 

188410 

311100 

499510 

1985-86 

98640 

113830 

212470 

345540 

558010 

1986-87 

132050 

119030 

251080 

330350 

581430 

1987-88 

143020 

124380 

267400 

371040 

638440 

1988-89 

155120 

140240 

295360 

430860 

726220 

1989-90 

161690 

144970 

306660 

432140 

738800 

1990-91 

158260 

156220 

314480 

491670 

806150 

1991-92 

156550 

160820 

317370 

483680 

801050 

1992-93 

155090 

158160 

313250 

465810 

779060 

1993-94 

153400 

156060 

309460 

455170 

764630 

1994-95 

153200 

147870 

301070 

431080 

732150 

1995-96 



3040Q0 

423000 

727000 

199G-97 



320000 

426000 

746000 
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(Years) 



Gujarat 

Fields 

Assam 

Fields 

Onshore 

Total 

Mumbai 

High 

All Fields 

1970-71 

16 

21 

19 


19 

1971-72 

14 

17 

16 


16 

1972-73 

14 

20 

17 


' 17 

1973-74 

14 

22 

18 


18 

1974-75 

12 

22 

17 


19 

1975-76 

11 

19 

15 


33 

1976-77 

11 

19 

15 

432 

34 

1977-78 

11 

17 

14 

107 

32 

1978-79 

11 

20 

15 

68 

30 

1979-80 

14 

23 

18 

52 

34 

1980-81 

14 

52 

25 

66 

45 

1981-82 

16 

19 

18 

41 

29 

1982-83 

28 

19 

23 

26 

26 

1983-84 

25 

20 

22 

19 

20 

1984-85 

22 

21 

21 

15 

17 

1985-86 

23 

23 

23 

17 

18 

1986-87 

29 

22 

25 

16 

19 

1987-88 

29 

24 

26 

18 

21 

1988-89 

29 

25 

27 

20 

23 

1989-90 

26 

24 

25 

20 

22 

1990-91 

25 

29 

27 

23 

24 

1991-92 

26 

30 

28 

26 

26 

1992-93 

31 

28 

27 

30 

29 

1993-94 

24 

27 

26 

23 

24 

1994-95 

24 

27 

25 

19 

21 

1995-96 



27 

21 

22 

1996-97 



28 

21 

22 


45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

71 75 81 85 91 95 


of Crude Oil Reserves 

(N<i. ofyrs) 
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Petholi-MJM: Wells Deployed 


_ (Numbers) 

Onshore Total Offshore Total All Fields 



ONGC 

OIL 

Total 

ONGC 

OIL 

Total 

ONGC 

OIL 

Total 

1970-71 

' 89 

12 

101 




89 

12 

101 

1971-72 

61 

12 

77 

1 


1 

62 

12 

78 

1972-73 

61 

13 

72 




61 

13 

74 

1973-74 

64 

12 

74 

1 


1 

65 

12 

75 

1974-76 

96 

10 

104 

3 


3 

99 

10 

107 

1975-76 

106 

11 

117 

15 


15 

121 

11 

132 

1976-77 

100 

8 

108 

24 


24 

124 

8 

132 

1977-78 

87 

19 

106 

15 


15 

102 

19 

121 

197S-79 

67 

17 

84 

16 


16 

83 

17 

100 

1979-80 

69 

13 

82 

28 


28 

97 

13 

120 

1980-81 

72 

9 

86 

32 

1 

33 

104 

10 

115 

1981-82 

98 

17 

115 

46 


46 

144 

17 

161 

1982-83 

114 

14 

128 

64 


64 

178 

14 

192 

1983-84 

117 

23 

140 

88 

3 

90 

205 

26 

230 

1984-85 

127 

25 

152 

73 

2 

71 

200 

27 

223 

1985-86 

190 

28 

218 

77 


77 

267 

28 

295 

1986-87 

232 

26 

258 

77 

2 

79 

309 

28 

337 

1987-88 

272 

32 

304 

91 


91 

363 

32 

394 

1988-89 

319 

33 

352 

146 


146 

465 

33 

498 

1989-90 

491 

28 

519 

134 


134 

625 

28 

653 

1990-91 

369 

27 

396 

139 


139 

508 

27 

535 

1991-92 

343 

26 

369 

83 


83 

426 

26 

452 

1992-93 

349 

19 

368 

100 


100 

449 

19 

468 

1993-94 

330 

22 

352 

162 


162 

492 

22 

514 

1994-95 

324 

19 

343 

89 


89 

413 

19 

432 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



Petroleum: Met,reage Drilled 
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(’000 metres) 



Onshore Total 


Offshore Total 


All Fields 



ONGC 

OIL 

Total 

ONGC 

OIL 

Total 

ONGC 

OIL 

Total 

1970-71 

168 

48 

218 

1 


1 

168 

48 

218 

1971-72 

131 

46 

177 




131 

46 

177 

1972-73 

115 

41 

156 




115 

41 

156 

1973-74 

140 

43 

183 

4 


4 

144 

43 

187 

1974-75 

191 

31 

224 

4 


5 

195 

31 

229 

1975-76 

229 

36 

265 

28 


28 

257 

36 

293 

1976-77 

206 

33 

349 

59 


59 

265 

33 

308 

1977-78 

175 

73 

248 

67 


67 

242 

73 

315 

1978-79 

160 

62 

222 

43 


43 

202 

62 

265 

1979-80 

138 

48 

188 

59 

2 

62 

197 

50 

250 

1980-81 

134 

33 

167 

78 

4 

82 

212 

37 

249 

1981-82 

211 

64 

275 

111 


111 

322 

64 

386 

1982-83 

224 

60 

284 

162 


162 

386 

60 

446 

1983-84 

259 

79 

338 

209 

10 

219 

468 

88 

557 

1984-85 

280 

86 

366 

161 

10 

171 

441 

96 

537 

1985-86 

410 

no 

520 

180 

9 

189 

590 

119 

709 

1986-87 

502 

103 

605 

231 

17 

248 

733 

120 

8'53 

1987-88 

577 

118 

695 

266 

6 

272 

843 

124 

967 

1988-89 

707 

128 

836 

282 


281 

989 

128 

1117 

1989-90 

971 

130 

1101 

353 


353 

1324 

130 

1454 

1990-91 

777 

112 

889 

276 


276 

1053 

112 

1165 

1991-92 

745 

no 

855 

208 


208 

953 

no 

1063 

1992-93 

755 

99 

854 

251 


251 

1006 

99 

no5 

1993-94 

777 

106 

883 

360 


360 

1137 

106 

1243 

1994-95 

778 

88 

866 

204 


204 

982 

88 

1070 

1995-96 



761 



163 



974 

1996-97 



762 



128 



S90 

1997-98 



623 



132 



755 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March—April 1999 
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PFiTROLEUM; Exploratory and Development Wells 


(Numbers) 


Exploratory _Development_ _ Wells deployed 



Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

1970-71 

51 


51 

50 


50 

101 


101 

1971-72 

1 

48 

49 

29 


29 

77 

1 

78 

1972-73 

42 


42 

30 


30 

72 


74 

1973-74 

42 

1 

43 

32 


32 

74 

1 

75 

1974-75 

39 

3 

42 

65 


65 

104 

3 

107 

1975-76 

49 

10 

59 

68 

5 

73 

117 

15 

132 

1976-77 

49 

17 

66 

58 

7 

65 

108 

24 

132 

1977-78 

47 

20 

67 

59 

15 

74 

106 

15 

121 

1978-79 

38 

16 

54 

46 


46 

84 

16 

100 

1979-80 

43 

15 

58 

39 

13 

52 

82 

28 

120 

1980-81 

45 

18 

69 

40 

20 

56 

85 

33 

115 

1981-82 

52 

12 

64 

63 

34 

97 

115 

46 

161 

1982-83 

57 

17 

74 

71 

47 

118 

128 

64 

192 

1983-84 

61 

22 

83 

79 

68 

147 

140 

90 

230 

1984-85 

70 

20 

90 

82 

51 

133 

152 

71 

223 

1985-86 

91 

34 

125 

124 

44 

168 

218 

77 

295 

1986-87 

78 

44 

122 

180 

35 

215 

258 

79 

337 

1987-88 

105 

39 

143 

199 

52 

251 

304 

91 

394 

1988-89 

122 

63 

185 

230 

83 

313 

352 

146 

498 

1989-90 

204 

61 

265 

315 

73 

388 

519 

134 

653 

1990-91 

176 

73 

249 

220 

66- 

286 

396 

139 

535 

1991-92 

176 

61 

237 

193 

22 

215 

369 

83 

452 

1992-93 

172 

69 

241 

196 

31 

227 

368 

100 

468 

1993-94 

147 

33 

180 

205 

129 

334 

352 

162 

514 

1994-95 

162 

48 

210 

181 

41 

222 

343 

89 

432 

1995-96 

177 

27 

204 

171 

52 

223 

348 

79 

427 

1996-97 

171 

28 

199 

156 

18 

174 

327 

46 

373 

1997-98 

114 

20 

134 

135 

38 

173 

249 

58 

307 


March-ApnJ 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



Petroleum: Exploratory and Development Metrcage 
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(’000 metres) 


Exploration metreage Development metreage Total 



Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

Onshore 

Total 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

1970-71 

106 

1 

107 

112 


112 

218 

1 

218 

1971-72 

97 


97 

80 


80 

177 


177 

1972-73 

88 


88 

68 


68 

156 


156 

1973 74 

107 

4 

111 

76 


76 

183 

4 

187 

1974-75 

86 

5 

91 

138 


138 

224 

5 

229 

1975-76 

120 

19 

139 

145 

9 

154 

265 

28 

293 

1976-77 

116 

45 

161 

133 

14 

147 

349 

59 

308 

1977-78 

113 

39 

152 

135 

28 

163 

248 

67 

315 

1978-79 

96 

43 

139 

126 


126 

222 

43 

265 

1979-80 

98 

40 

131 

90 

29 

119 

188 

62 

'250 

1980-81 

96 

40 

136 

71 

42 

113 

167 

82 

249 

1981-82 

130 

39 

169 

145 

72 

217 

275 

111 

386 

1982-83 

128 

57 

185 

156 

105 

261 

284 

162 

446 

1983-84 

157 

70 

227 

181 

149 

330 

338 

219 

557 

1984-85 

186 

62 

248 

180 

109 

289 

366 

171 

537 

1985-86 

237 

100 

337 

283 

89 

372 

520 

189 

709 

1986-87 

236 

132 

368 

369 

116 

485 

605 

248 

853 

1987-88 

307 

111 

418 

388 

161 

549 

695 

272 

967 

1988-89 

362 

167 

529 

474 

114 

588 

836 

281 

1117 

1989 -90 

508 

160 

668 

593 

193 

786 

1101 

353 

1454 

1990-91 

434 

184 

618 

455 

92 

547 

889 

276 

1165 

1991-92 

454 

167 

621 

401 

41 

442 

855 

208 

1063 

1992-93 

413 

176 

589 

441 

75 

516 

854 

251 

1105 

1993-94 

374 

96 

470 

509 

264 

773 

883 

360 

1243 

1994-95 

428 

116 

544 

438 

88 

525 

866 

204 

1070 

1995 96 

427 

77 

504 

334 

86 

470 

761 

163 

974 

1996-97 

407 

80 

487 

355 

48 

403 

762 

128 

890 

1997 98 

297 

50 

347 

326 

82 

408 

623 

132 

755 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Petroleum: Status of All Oil and Gas Wells 


(Numbers) 



Oil wells 

Gas wells 

Dry wells 

Wells under test 

Service wells 

Total wells 

% change 

1970-71 

1094 

84 

254 

43 

707 

2182 


19fl-72 

1130 

94 

286 

105 

705 

2263 

3.7 

1972-73 

1134 

98 

307 

128 

746 

2337 

3.3 

1973-74 

1172 

103 

331 

138 

756 

2414 

3.3 

1974-75 

1282 

104 

354 

168 

777 

2523 

4,5 

1975-76 

1326 

111 

368 

184 

669 

2658 

5.4 

1976-77 

1417 

120 

414 

195 

644 

2790 

5.0 

1977-78 

1523 

132 

459 

180 

632 

2926 

4.9 

1978^79 

1568 

144 

60Q 

182 

636 

3030 

3.6 

1979-80 

1641 

159 

527 

173 

640 

3140 

3.6 

1980-81 

1709 

169 

550 

18S 

647 

3260 

3.8 

1981-82 

1825 

183 

572 

159 

682 

3421 

4.9 

1982-83 

1955 

190 

899 

220 

352 

3616 

5.7 

1983-84 

2069 

209 

940 

270 

364 

3852 

6.5 

1984-85 

2186 

216 

1011 

258 

402 

4073 

5.7 

1985-86 

2368 

229 

1097 

183 

502 

4379 

7.5 

1986-87 

2494 

249 

1165 

200 

613 

4721 

7.8 

1987-88 

2646 

265 

1262 

49 

904 

5126 

8.6 

1988-89 

2881 

, 289 

1352 

83 

1022 

5627 

9.8 

1989-90 

3254 

356 

1499 

105 

1075 

6289 

11.8 

1990-91 

3462 

390 

1658 

325 

1002 

6835 

8.7 

1991-92 

3598 

383 

1816 

200 

1421 

7417 

8.5 

1992-93 

3762 

412 

isa 

212 

1523 

7868 

6.1 

1993-94 

4014 

439 

2092 

204 

1729 

8478 

7.8 

1994-95 

4115 

480 

2194 

214 

1761 

8764 

3.4 


M arch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



PF/rRt)Li^:iJM. Status of Oil aiul Gas W('lls of ONGC 
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(Numbers) 



Oil wells 

Gas ■wells 

Dry wells 

Wells under test 

Service wells 

Total wells 

% change 

1970-71 

488 

63 

225 

84 

22 

882 


1971-72 

516 

72 

255 

83 

22 

948 

7.5 

1972-73 

528 

74 

275 

104 

28 

1009 

6.4 

1973-74 

555 

78 

298 

115 

28 

1074 

6.4 

1974-75 

605 

79 

320 

141 

28 

1173 

9.2 

1975-76 

695 

85 

334 

152 

29 

1295 

10.4 

1976-77 

763 

91 

378 

158 

29 

1419 

9.6 

1977-78 

844 

101 

422 

140 

29 

1536 

8.2 

1978-79 

886 

111 

461 

135 

30 

1623 

5.7 

1979-80 

951 

123 

487 

125 

32 

1718 

5.9 

1980-81 

1008 

133 

508 

137 

38 

1824 

6.2 

1981-82 

1116 

140 

530 

139 

41 

1966 

7.8 

1982-83 

1219 

154 

551 

178 

42 

2144 

9.1 

1983-84 

1322 

166 

590 

218 

53 

2349 

9.6 

1984-85 

1434 

170 

659 

216 

67 

2546 

8.4 

1985-86 

1642 

190 

740 

164 

80 

2816 

10.6 

1986-87 

1836 

206 

804 

177 

102 

3125 

11.0 

1987-88 

2024 

219 

896 

20 

329 

3488 

11.6 

1988-89 

2304 

239 

984 

45 

381 

3953 

13.3 

1989-90 

2579 

302 

1128 

69 

501 

4579 

15.8 

1990-91 

2873 

330 

1281 

274 

329 

5087 

11.1 

1991-92 

3007 

324 

1436 

132 

737 

5636 

10.8 

1992-93 

3138 

355 

1573 

148 

844 

6058 

7.5 

1993-94 

3392 

380 

1702 

121 

1041 

6636 

9.5 

1994-95 

3488 

410 

1797 

135 

1069 

6899 

4.0 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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PF/rROLEUM. Stains of Oil aiul CtHs W'c-lls of OIL 


(Numbers) 



Oil wells 

Gas wells 

Dry wells 

Wells under test 

Service wolls 

Total wells 

% change 

1971-72 

606 

21 

29 

21 

623 

1300 


1972-73 

614 

22 

31 

22 

626 

1315 

1.2 

1973-74 

606 

24 

32 

24 

642 

1328 

1.0 

1974-75 

617 

25 

33 

23 

637 

1340 

0.9 

1975-76 

627 

25 

34 

27 

637 

1350 

0.7 

1976-77 

631 

26 

34 

32 

640 

1363 

1.0 

1977-78 

654 

29 

36 

37 

615 

1371 

0.6 

1978-79 

679 

31 

37 

40 

603 

1390 

1.4 

1979-80 

682 

33 

39 

47 

606 

1407 

1.2 

1980-81 

690 

36 

40 

48 

609 

1422 

1.1 

1981-82 

701 

36 

42 

48 

609 

1436 

1.0 

1982-83 

709 

43 

42 

20 

641 

1455 

1.3 

1983-84 

736 

36 

348 

26 

310 

1472 

1.2 

1984-85 

747 

43 

350 

32 

311 

1503 

2.1 

1985-86 

752 

46 

354 

42 

335 

1529 

1.7 

1986-87 

726 

39 

357 

19 

422 

1563 

2.2 

1987-88 

658 

43 

361 

23 

423 

1596 

2.1 

1988-89 

622 

46 

366 

29 

575 

1638 

2.6 

1989-90 

577 

50 

368 

38 

641 

1674 

2.2 

1990-91 

675 

54 

371 

36 

574 

1710 

2.2 

1991-92 

589 

60 

37S 

51 

673 

1748 

2.2 

1992-93 

591 

59 

379 

68 

684 

1781 

1.9 

1993-94 

624 

57 

386 

64 

679 

1810 

1.6 

1994-95 

622 

59 

390 

83 

688 

1842 

1.8 

1995-96 

627 

70 

397 

79 

692 

1865 

1.2 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


PET/U)f.i:nM • Fiold-wiso Product ion of C^nidc' Oil 
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(’000 tonnes) 



Assam 

Fields 

Arunachal 

Pradesh 

Fields 

Gujarat 

Fields 

Onshore 

Total 

Bombay 

High 

All Fields 

1970-71 

3367 


3455 

6822 


6822 

1971-72 

3630 


3669 

7299 


7299 

1972-73 

3609 


3712 

7321 


7321 

1973-74 

3589 


3600 

7189 


7189 

1974-75 

3814 


3870 

7684 


7684 

1975-76 

4300 


4148 

8448 


8448 

1976-77 

4305 


4187 

8492 

406 

8898 

1977-78 

4534 


4155 

8689 

2074 

10763 

1978-79 

4085 


4238 

8323 

3310 

11633 

1979-80 

3578 


3766 

7344 

4422 

11766 

1980-81 

1712 

2 

3808 

5522 

4985 

10507 

1981-82 

4795 

2 

3422 

8219 

7975 

16194 

1982-83 

5000 

1 

3185 

8186 

12877 

21063 

1983-84 

5009 

31 

3588 

8628 

17392 

26020 

1984-85 

4893 

51 

3910 

8854 

20136 

28990 

1985-86 

4966 

60 

4319 

9345 

20823 

30168 

1986-87 

5239 

51 

4561 

9862 

20618 

30480 

1987-88 

5154 

36 

4989 

10193 

20164 

30357 

1988-89 

5457 

35 

5405 

10928 

21112 

32040 

1989-90 

5812 

38 

6313 

12371 

21716 

34087 

1990-91 

5076 

43 

6398 

11830 

21191 

33021 

1991-92 

4988 

42 

6035 

11383 

18963 

30346 

1992-93 

4986 

59 

5807 

11204 

15746 

26950 

1993-94 

5090 

49 

5076 

11651 

15375 

27026 

1994-95 

5043 

35 

6279 

12013 

20226 

32239 

1995-96 

5044 

28 

6362 

11852 

22665 

35167 

1996-97 

4796 

36 

6158 

11372 

20183 

32901 

1997- 98 

5111 

35 

5952 

11488 

19863 

33826 


Note; All Fields includes pioductioii by Private/,]VQs between 1995 96 to 1997-98. 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Petroleum: Company wisr IM-oduclion of Ch-nde Oil 


(’000 tonues) 


- 

Onshore 

Total 

ONGC 

Offshore 

Total 

All 

Fields 

OIL 

Onshore 

Total 

Private/ 

JVCs 

Fields 

All 

Fields 

1970-71 

3634 


3634 

3188 


6822 

1971-72 

4003 


4003 

3256 


7299 

1972^73 

4100 


4100 

3221 


7321 

1973-74 

4028 


4028 

3161 


7189 

1974-75 

4534 


4534 

3150 


7684 

1975-76 

5279 


5279 

3169 


8448 

1976-77 

5345 

406 

5751 

3147 


8898 

1977-78 

5519 

2074 

7593 

3170 


10763 

1978-79 

5599 

3310 

8909 

2724 


11633 

1979-80 

5089 

4422 

9511 

2255 


11766 

1980-81 

4231 

4985 

. 9216 

1291 


10507 

1981-82 

5201 

7975 

13176 

3018 


16194 

1982-83 

5356 

12877 

18233 

2830 


21063 

1983-84 

5755 

17392 

23147 

2873 


26020 

1984-85 

6119 

20136 

26255 

2735 


28990 

1985-86 

6691 

20823 

27514 

2654 


30168 

1986-8? 

7241 

20618 

27869 

2621 


30480 

1987-88 

7745 

20164 

27909 

2448 


30357 

1988-89 

8503 

21112 

29615 

2425 


32040 

1989-90 

9667 

21716 

31383 

2704 


34087 

1990-91 

9181 

21191 

30372 

2649 


33021 

1991-92 

8854 

18963 

27817 

2529 


30346 

1992-93 

8681 

15746 

24427 

2523 


26950 

1993-94 

8840 

15375 

24215 

2811 


27026 

1994-95 

9130 

20226 

29356 

2883 


32239 

1995-96 

8970 

22665 

31635 

2882 

650 

35167 

1996-97 

8502 

20183 

28685 

2870 

1346 

32901 

1997-98 

8386 

19863 

28249 

3102 

2475 

33826 



March-April 1999 


Energy, Centre far Monitoring Indian Economy 




PlOTROLEUM; Availability and Throughput of Crude" Oil 
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(’000 tonnes) 



Production 

Imports 

Availability 

Crude 

Throughput 

% change in 
availability 

% change in 
crude 
throughput 

Import value 
(Rs.crore) 

1970-71 

6822 

11683 

18505 

18379 


2,6 

107 

1971-72 

7299 

12951 

20250 

20042 

9.4 

9.0 

147 

1972-73 

7321 

12084 

19405 

19328 

-4.2 

-3,5 

146 

1973-74 

7189 

13873 

21062 

20958 

8.5 

8.4 

416 

1974-75 

7684 

14016 

21700 

21094 

3.0 

0.6 

916 

1975-7G 

8448 

13624 

22072 

22283 

1.7 

5.6 

1052 

1976-77 

8898 

14048 

22946 

22995 

4.0 

3.2 

1176 

1977-78 

10763 

14797 

25560 

24898 

11.4 

8.3 

1256 

1978-79 

11633 

14657 

26290 

25974 

2,9 

4.3 

1251 

1979-80 

11766 

16121 

27887 

27474 

6.1 

5.8 

2188 

1980-81 

10507 

16248 

26755 

25836 

-4.1 

• -5,9 

3349 

1981-82 

16194 

15298 

31492 

30146 

17.7 

16.7 

3736 

1982-83 

21063 

16949 

38012 

33156 

20.7 

10.0 

4044 

1983-84 

2G020 

15967 

41987 

35263 

10.5 

6.4 

3541 

1984-85 

28990 

13642 

42632 

36556 

1.5 

0.8 

3430 

1985-86 

30168 

15144 

45312 

42910 

6.3 

20.7 

3687 

1986-87 

30480 

15476 

45956 

45699 

1,4 

6.5 

2120 

1987-88 

30357 

17732 

48089 

47754 

4.6 

4.5 

2986 

1988-89 

32040 

17815 

49855 

48803 

3.7 

2.2 

2861 

1989-90 

34087 

19490 

53577 

51942 

7.6 

6.4 

4089 

1990-91 

33021 

20699 

53720 

51772 

0.3 

-0.3 

6118 

1991-92 

30346 

23994 

54340 

51423 

1.2 

-0.6 

7820 

1992-93 

26950 

29247 

56197 

53482 

3.4 

4,0 

10686 

1993-94 

27026 

30822 

57848 

54296 

2.9 

1.5 

10689 

1994-95 

32239 

27349 

59588 

56534 

3.0 

4.1 

10316 

1995-96 

35167 

27342 

62509 

58741 

4.9 

3.9 

11517 

1996-97 

32901 

33906 

66807 

62814 

6.9 

6.9 

18538 

1997-98 

33826 

34494 

68320 

65131 

2.3 

3.7 

15897 
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Petroleum: Capacity and Prodiictifni of Products 


(’000 tonnos) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses &: 

RBF 


1970-71 


18379 

2,6 


17110 

3.1 

6.9 

1971-72 


20042 

9.0 


18639 

8.9 

7.0 

1972-73 


19328 

-3.5 


17830 

-4.3 

7.8 

1973-74 


20958 

8.4 


19495 

9.3 

7.0 

1974-75 


21094 

0.6 


19603 

0.6 

7.1 

1975-76 

27400 

22283 

5.6 

81.3 

20829 

6.3 

6.5 

1976-77 

27400 

22995 

3.2 

83.9 

21432 

2.9 

6.8 

1977-78 

27650 

24898 

8.3 

90.0 

23219 

8.3 

6.7 

1978-79 

31800 

25974 

4.3 

81.7 

24193 

4.2 

6.9 

1979-80 

31800 ■ 

27474 

5.8 

86.4 

25794 

6.6 

6.1 

1980-81 

31800 

25836 

-5.9 

81.2 

24123 

-6.4 

6.6 

1981-82 

36660 

30146 

16.7 

82.2 

28182 

16.8 

6.5 

1982-83 

37800 

33156 

10.0 

87.7 

31073 

10.3 

6.3 

1983-84 

37800 

35263 

6.4 

93.3 

32926 

6.0 

6.6 

1984-85 

45550 

35556 

0.8 

78.1 

33236 

0.9 

6.5 

1985-86 

45550 

42910 

20.7 

94.2 

39881 

20.0 

7.1 

1986-87 

46700 

45699 

6.5 

97.9 

42761 

7.2 

6.4 

1987-88 

46700 

47754 

4.5 

102.3 

44728 

4.6 

6.3 

1988-89 

49850 

48803 

2.2 

97.9 

45699 

2.2 

6.4 

1989-90 

49850 

51942 

,. 6-4 

104.2 

48690 

6.5 

6.3 

1990-91 

51850 

51772 

-0.3 

99.8 

48562 

-0.2 

6.2 

1991-92 

51850 

51423 

-0.6 

99.2 

48349 

-0.4 

6.0 

1992-93 

52750 

53482 

4.0 

101.4 

50359 

4.2 

' 5.8 

1993-94 

53400 

54296 

1.5 

101.7 

51084 

1.4 

5.9 

1994-95 

56400 

56534 

4.1 

100.2 

52927 

3.6 

6-4 

1995-96 

57400 

58741 

3.9 

102.3 

55081 

4.1 

6.2 

1996-97 

60400 

62814 

6.9 

104.0 

59005 

7.1 

6.1 

1997-98 

61550 

65131 

3.7 

105.8 

61308 

3.9 

5.9 
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_ (*000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses &: 

_ RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

5250 







1976-77 

5250 

3778 


72.0 

3566 


5.6 

1977-78 

5250 

4612 

19.4 

85.9 

4285 

20.2 

5.0 

1978-79 

5250 

4693 

4.0 

89.4 

4472 

4.4 

4.7 

1979-80 

5250 

4821 

2.7 

91.8 

4615 

3.2 

4.3 

1980-81 

5250 

4901 

1.7 

93.4 

4629 

.3 

5.5 

1981-82 

5250 

4999 

2.0 

95.2 

4754 

2.7 

4.9 

1982-83 

5250 

4485 

-10.2 

85.4 

4272 

-10.1 

4.7 

1983-84 

5250 

5258 

17.2 

100.2 

5073 

18.8 

3.5 

1984-85 

6000 

5481 

4.2 

91.4 

5230 

3,1 

4.6 

1985-86 

6000 

6389 

16.6 

106.5 

5981 

14.4 

6.4 

1986-87 

6000 

5580 

-12.6 

93.0 

5277 

-11.7 

5.4 

1987-88 

6000 

6539 

17.2 

109.0 

6178 

17.1 

5.5 

1988-89 

6000 

6132 

-6.2 

102.2 

5811 

-5.9 

6.2 

1989-90 

6000 

7037 

14.8 

117.3 

6728 

15.8 

4.4 

1990-91 

6000 

6957 

-1.1 

116.0 

6603 

-1.8 

5.1 

1991-92 

6000 

6940 

-0.2 

115.7 

6630 

0.4 

4.5 

1992-93 

6000 

7233 

4.2 

120.6 

6875 

3.7 

4.9 

1993-94 

6000 

7203 

-0.4 

120.1 

6831 

-0.6 

5.2 

1994-95 

6000 

7506 

4.2 

125.1 

7071 

3.5 

5.8 

1995-96 

6000 

7460 

-0.6 

124.3 




1996-97 

6000 

7640 

2.4 

127.3 




1997-98 

6000 

7965 

4.3 

132.8 
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Petroleum: Capacity ami Production in I3on^'ai/!,aon Refinery 


Capacity 


Crude 

throughput 


% change 
in crude 
throughput 


Capacity 

utilisation 

% 


_(’000 tonnes) 


Production % change % of 

in conversion 
production losses &; 

RBF 


1970- ri 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993 - 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


1000 

57 


5,7 

1000 

190 

233.3 

19.0 

1000 

52 

-72,6 

5,2 

1000 

453 

771.2 

45.3 

1000 

596 

31.6 

59.6 

1000 

649 

8.9 

64.9 

1000 

752 

15.9 

75.2 

1000 

893 

18.8 

89.3 

1350 

1011 

13.2 

74.9 

1350 

1109 

9.7 

82.1 

1350 

1166 

5.1 

86,4 

1350 

1214 

4.1 

89.9 

1350 

1139 

-6.1 

84.4 

1350 

1164 

2.2 

86.2 

1550 

1116 

-4.1 

82.7 

1350 

1167 

4.6 

86.4 

1350 

1179 

1.0 

87.3 

1350 

1215 

3.1 

90.0 

2350 

1542 

26.9 

65.6 

2350 

1718 

11.4 

73.1 


37 


35.1 

154 

316.2 

18.9 

37 

-75.9 

28.8 

381 

929.7 

15.9 

515 

35.2 

13.6 

529 

2.7 

18.5 

630 

19.1 

16.2 

739 

17.3 

17.2 

847 

14.6 

16.2 

941 

11.1 

15.1 

969 

3.0 

16.9 

1005 

3.7 

17.2 

957 

-4.7 

16.0 

976 

2.0 

16.2 

944 

-3.2 

15.4 

1020 

8.1 

12.6 

1005 

-1.4 

14.8 
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____ (’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses & 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

3000 

2949 


98.3 

2722 


7.7 

1976-77 

3000 

2882 

-2.2 

96.1 

2692 

-1.1 

6.6 

1977- 78 

3300 

3060 

6.2 

92.7 

2857 

6.1 

6.6 

1978-79 

3300 

2661 

-13.0 

80.6 

2474 

-13.4 

7.0 

1979-80 

3300 

2285 

-14.1 

69.2 

2176 

-12.0 

4.8 

1980-81 

3300 

504 

-77.9 

15.3 

432 

-80.1 

14.3 

1981-82 

3300 

3031 

501.4 

91.8 

2773 

541.9 

8.5 

1982-83 

3300 

3071 

1.3 

93.1 

2861 

3.2 

6.8 

1983-84 

3300 

2907 

-5.3 

88.1 

2662 

-6.9 

8.4 

1984-85 

3300 

2896 

-0.3 

87.8 

2710 

1.8 

6.4 

1985-86 

3300 

2766 

-4.4 

83.8 

2513 

-7.2 

9.1 

1986-87 

3300 

2638 

-4.6 

79.9 

2604 

3.6 

1.3 

1987-88 

3300 

2638 


79.9 

2394 

-8.0 

9.2 

1988-89 

3300 

2815 

6.7 

85.3 

2591 

8.2 

8.0 

1989-90 

3300 

2964 

5.3 

89.8 

2709 

4.6 

8.6 

1990-91 

3300 

2416 

-18.4 

73.2 

2206 

-18.5 

8.7 

1991-92 

3300 

2262 

-6.3 

68.5 

2060 

-6.6 

8.9 

1992-93 

3300 

2287 

1.1 

69.3 

2097 

1.8 

8.3 

1993-94 

3ao[) 

2222 

-2.8 

67.3 

2051 

-2.1 

7.7 

1994-95 

3300 

2220 

-0.0 

67.3 

2039 

-0.5 

8.2 

1995-96 

3300 

2322 

4.6 

70.4 




1996-97 

3300 

1895 

-18.3 

57.4 




1997-98 

3300 

2185 

15.3 

66.2 
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Petroleum: Capiicil-y and Product iou in Di.t^l)()i Kcifiucry 


(’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % cliange % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production lossc's & 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

500 

527 


105.4 

489 


7.2 

1976-77 

500 

535 

1,5 

107.0 

509 

4.1 

4.9 

1977-78 

500 

534 

-0.1 

106.8 

507 

-0.3 

5.1 

1978-79 

500 

524 

-1,8 

104,8 

501 

-1.1 

4.4 

1979-80 

500 

408 

-22.1 

81.6 

391 

-21.9 

4.2 

1980-81 

500 

503 

23.3 

100.6 

477 

22.0 

5.2 

1981-82 

500 

496 

-1.3 

99.2 

474 

-0.6 

4.4 

1982-83 

500 

521 

6,0 

104.2 

501 

5.7 

3.8 

1983-84 

500 

549 

5.4 

109.8 

528 

5.4 

3.8 

1984-85 

500 

631 

-3.2 

106.2 

511 

-3.2 

3.8 

1985-86 

500 

529 

-0.3 

105.8 

511 


3.4 

1986-87 

500 

551 

4.2 

110.2 

530 

3.7 

3.8 

1987-88 

500 

547 

-0.7 

109.4 

468 

-11.6 

14.4 

1988-89 

500 

574 

4.9 

114.8 

558 

19.2 

2.8 

1989-90 

500 

570 

-0.6 

114.0 

544 

-2.5 

4.6 

1990-91 

500 

566 

-0.7 

113.2 

540 

-0.7 

4.6 

1991-92 

500 

546 

-3.5 

109.2 

524 

-2.9 

4.0 

1992-93 

500 

547 

0.2 

109.4 

523 

-0.1 

4.4 

1993-94 

500 

554 

1.3 

110.8 

535 

2.3 

3.4 

1994-95 

500 

536 

-3.2 

107.2 

509 

-4.8 

5.0 

1995-96 

500 

559 

4.3 

111.8 




1996-97 

500 

477 

-14.6 

95.4 




1997-98 

650 

502 

5.2 

77.2 
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_ (’OOP tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

through])ut in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses & 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 
1973 74 
1974-75 


1975 76 

800 

827 


103.4 

762 


7.9 

1976-77 

800 

841 

1.7 

105.1 

764 

0.3 

9.2 

1977-78 

800 

817 

-2.8 

102.1 

748 

-2.0 

8.4 

1978-79 

850 

825 

1.0 

97.1 

745 

-0.4 

9.7 

1979-80 

850 

646 

-21.6 

76.0 

604 

-18.9 

6.5 

1980-81 

850 

639 

-1.0 

75.2 

577 

-4.4 

9,7 

1981-82 

850 

746 

16.7 

87.8 

667 

15.6 

10.6 

1982-83 

850 

802 

7.5 

94.4 

733 

9.9 

8.6 

1983-84 

850 

871 

8.6 

102.5 

797 

8.7 

8.5 

1984-85 

850 

761 

-12.6 

89.5 

712 

-10.6 

6.4 

1985 -8G 

850 

766 

0.7 

90.1 

696 

-2.2 

9.1 

1986-87 

850 

802 

4.7 

94.4 

738 

6.0 

8.0 

1987-88 

850 

815 

1.6 

95.9 

770 

4.3 

5.5 

1988-89 

850 

762 

-6.5 

89.6 

675 

-12.3 

11.4 

1989-90 

850 

856 

12.3 

100.7 

801 

18.7 

6.4 

1990-91 

850 

783 

-8.5 

92,1 

712 

-11.1 

9.1 

1991-92 

850 

85G 

9.3 

100.7 

793 

11.4 

7.4 

1992-93 

850 

815 

-4.7 

96.9 

749 

-5.5 

8.1 

1993 94 

1000 

910 

11.7 

91.0 

840 

12.1 

7.7 

1994-95 

1000 

884 

-2.8 

88.4 

833 

-0.8 

5.8 

1995 9G 

1000 

839 

-5.0 

83.9 




1996-97 

1000 

848 

1.1 

84.8 




1997 98 

1000 

856 

0 9 

85 6 
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Petroleum; Capacity mikI I’roduction III Ilaldia, Rdinery 


__ (^noo toimcvs) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses &: 

RBF 


1970-71 


1971-72 


1972-73 


1973-74 


1974-75 


1975-76 

2500 

1970-77 

2500 

1977-78 

2500 

1978-79 

2500 

1979-80 

2500 

1980-81 

2500 

1981-82 

2500 

1982-83 

2500 

1983-84 

2500 

1984-85 

2500 

1985-86 

2500 

1986-87 

2500 

1987-88 

2500 

1988-89 

2750 

1989-90 

2750 

1990-91 

2750 

1991-92 

2750 

1992-93 

2750 

1993-94 

2750 

1994-95 

2750 

1995-96 

2750 

1996-97 

2750 

1997-98 

3750 


1348 


1862 

38.1 

2096 

12.6 

2213 

5.6 

2492 

12.6 

2308 

-7.3 

2277 

-1.3 

2503 

9.9 

2580 

3.1 

2365 

-8.3 

2822 

19.3 

2623 

-7.0 

2808 

7.1 

2636 

-6.1 

2824 

7.1 

2835 

4 

3021 

6.6 

3040 

6 

3106 

2.2 

3258 

4.9 

3416 

4.8 

3451 

1.0 

4707 

36.4 


53.9 

1295 

74.5 

1633 

83.8 

1853 

88.5 

1967 

99.7 

2313 

92.3 

2056 

91.1 

2067 

100.1 

2301 

103.2 

2351 

94.6 

2101 

112.9 

2579 

104.9 

2390 

112.3 

2527 

95.9 

2405 

102.7 

2609 

103.1 

2608 

109.9 

2791 

110.5 

2810 

112.9 

2878 

118.5 

2998 

124.2 


125.5 


125.5 



26.1 

3.9 

12.3 

13.5 

11.6 

6.2 

11.1 

17.6 

7.2 

-11.1 

10.9 

0.5 

9.2 

11.3 

8.1 

2.2 

8.9 

-10.6 

11.2 

22.8 

8.6 

-7.3 

8.9 

5.7 

10.0 

-4.8 

8.8 

8.5 

7.6 

-0.0 

8.0 

7.0 

7.6 

7 

7.6 

2.4 

7.3 

4.2 

8.0 


0 



h1a>ch-Apnl 1999 


Energy. Centre for Monitoring Indian Economy 




rirrHOI.KUM' Capacity and Prociiu-tiou in Koyah Refiucry 


21 


{’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

4300 

4107 


95.5 

3859 


6.0 

1976-77 

4300 

4145 

0.9 

96.4 

3898 

1.0 

6.0 

1977-78 

4300 

4129 

-0.3 

96.0 

3896 

-0.0 

5.6 

1978-79 

7300 

5251 

27.2 

71.9 

4937 

26.7 

6.0 

1979-80 

7300 

6714 

27.9 

92.0 

6350 

28.6 

5.4 

1980-81 

7300 

6974 

3.9 

95-5 

6629 

4.4 

4.9 

1981-82 

7300 

7042 

1.0 

96.5 

6711 

1.2 

4.7 

1982-83 

7300 

7089 

0.7 

97.1 

6667 

-0.6 

6.0 

1983-84 

7300 

7331 

3.4 

100.4 

6813 

2.2 

7.1 

1984-85 

7300 

7777 

6.1 

106.5 

7290 

7.0 

6,3 

1985-86 

7300 

7830 

0.7 

107.3 

7305 

0.2 

6.7 

1986-87 

8100 

7835 

0.1 

96.7 

7384 

1.1 

5.8 

1987-88 

8100 

8444 

7.8 

104.2 

7936 

7.5 

6.0 

1988-89 

9500 

8656 

2.5 

91.1 

8071 

1.7 

6.8 

1989-90 

9500 

9109 

5.2 

95.9 

8544 

5.9 

6.2 

1990-91 

9500 

9334 

2.5 

98.3 

8791 

2.9 

5.8 

1991-92 

9500 

9379 

0.5 

98.7 

8877 

1.0 

5.4 

1992-93 

9500 

9780 

4.3 

102.9 

9258 

4.3 

5.3 

1993 -94 

9500 

9434 

-3.5 

99.3 

8830 

-4.6 

6.4 

1994-95 

9500 

9888 

4.8 

104.1 

9148 

3.6 

7.5 

1995-96 

9500 

10167 

2.8 

107.0 




1996-97 

9500 

10352 

1.8 

109.0 




1997-98 

9500 

10705 

3.4 

112.7 
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PlOTROLELlM: Capacity and Production in Matlnira Rciincry 


(’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in ccjiiversion 


throughput 

_____ 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 


1981-82 

4860 

520 

0.0 

1982-83 

6000 

3844 

639.2 

1983-84 

6000 

5223 

35.9 

1984-85 

6000 

6239 

19,5 

1985-86 

6000 

6075 

-2.6 

1986-87 

6000 

6353 

4.6 

1987-88 

7500 

6535 

2.9 

1988-89 

7500 

6557 

,3 

1989-90 

7500 

7208 

9.9 

1990-91 

7500 

7808 

8.3 

1991-92 

7500 

8231 

5.4 

1992-93 

7500 

7843 

-4.7 

1993-94 

7500 

8518 

8.6 

1994-95 

7500 

8377 

-1.6 

1995-96 

7500 

8332 

-0.5 

1996-97 

7500 

8113 

-2.6 

1997-98 

7500 

8561 

5.5 


% production losses & 

RBF 


10.7 

466 

0.0 

10.4 

64.1 

3610 

674.7 

6.1 

87.1 

4914 

36.1 

5.9 

104,0 

5909 

20,2 

5.3 

101.3 

5734 

-2.9 

5.6 

105.9 

6006 

4.7 

5.5 

87.1 

6202 

3.3 

5.1 

87.4 

6162 

-0.6 

6.0 

96.1 

6814 

10.6 

5.5 

104.1 

7414 

8.8 

5.0 

109.7 

7825 

5.5 

4.9 

104,6 

7430 

-5,0 

5.3 

113.6 

8121 

9.3 

4.7 

111.7 

8018 

-1.2 

4.3 


111.1 

108.2 .0 
114.1 



March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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__ (’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throxighput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses & 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

3300 

2294 


69.5 

2187 


4.7 

1976-77 

3300 

2646 

15.3 

80.2 

2541 

16.2 

4.0 

1977-78 

3300 

2933 

10.8 

88.9 

2804 

10.4 

4.4 

1978-79 

3300 

2862 

-2.4 

86.7 

2719 

-3.0 

5.0 

1979-80 

3300 

2866 

0 1 

86 8 

2731 

0.4 

4.7 

1980-81 

3300 

2912 

1.6 

88.2 

2795 

2.3 

4,0 

1981-82 

3300 

3120 

7.1 

94 5 

2999 

7.3 

3.9 

1982-83 

3300 

3187 

2.1 

96.6 

3048 

1.6 

4,4 

1983-84 

3300 

2847 

-10.6 

86.3 

2740 

-10.1 

3.8 

1984-85 

4500 

872 

-69.3 

19.4 

826 

-69.8 

5.3 

1985-86 

4500 

2749 

215.3 

61.1 

2560 

209.9 

6.9 

1986-87 

4500 

4166 

51.5 

92.6 

3954 

54.5 

5.1 

1987-88 

4500 

4111 

-1.3 

91.4 

3940 

-0.2 

4.0 

1988-89 

4500 

4761 

15.8 

105.8 

4545 

15.2 

4.5 

1989-90 

4500 

4616 

-3.0 

102.6 

4344 

-4.4 

5.9 

1990-91 

4500 

5006 

8.4 

111.2 

4715 

8.5 

5.8 

1991-92 

4500 

4846 

-3.1 

107.7 

4554 

-3.4 

6.0 

1992-93 

4500 

5122 

5.7 

113.8 

4853 

6.6 

5.3 

1993-94 

4500 

4802 

-5.0 

108.0 

4568 

-5.8 

6.0 

1994-95 

7500 

5135 

5.6 

68.5 

4803 

6.1 

6.5 

1995 96 

7500 

7421 

44.5 

98 9 




1996-97 

7500 

7293 

-1.7 

97.2 




1997 98 

7500 

7735 

6 1 

103.1 






Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Petroleum; Capacity and Production in HPCL Muiiihai Pcfiiuay 


(’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses &; 

RBF 

1970- 71 ^ ■ 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

3500 

2830 


80.9 

2635 


6.9 

1976-77 

3500 

2791 

-1.3 

79.7 

2622 

-0.4 

6.1 

1977-78 

3500 

2897 

3.8 

82.8 

2702 

3.1 

6.7 

1978-79 

3500 

2800 

-3.3 

80.0 

2624 

-2.8 

6.3 

1979-80 

3500 

3133 

11.9 

89.5 

2926 

11.5 

6.6 

1980-81 

3500 

3113 

-0.6 

88.9 

2907 

-0.6 

6.6 

1981-82 

3500 

3483 

11.9 

99.5 

3253 

11.9 

6.6 

1982-83 

3500 

3124 

-10.3 

89.3 

2926 

-10.0 

6.3 

1983-84 

3500 

3308 

5,9 

94.5 

3104 

6.1 

6.2 

1984-85 

3500 

3220 

-2.6 

92.0 

3021 

-2.6 

6.2 

1985-86 

3500 

4375 

35.9 

125.0 

4102 

35.8 

6.2 

1986-87 

5500 

5011 

14.5 

91.1 

4752 

15.8 

5.2 

1987-88 

5500 

5456 

8.9 

99.2 

5170 

8.8 

5.2 

1988-89 

5500 

5506 

.9 

100.1 

5243 

1.4 

4.8 

1989-90 

5500 

5755 

4.5 

104.6 

5520 

5.3 

4.1 

1990-91 

7500 

5766 

.2 

76.9 

5506 

-0.2 

4.5 

1991-92 

7500 

4729 

-17.9 

63.1 

4496 

-18.3 

4.9 

1992-93 

5500 

5849 

23.7 

106.3 

5619 

25.0 

3.9 

1993-94 

5500 

6018 

2.9 

109.4 

5774 

2.8 

4.1 

1994-95 

5500 

5234 

-13.0 

95.2 

4913 

-14.9 

6.1 

1995-96 

5500 

5965 

14.0 

108.5 




1996-97 

5500 

6534 

9.5 

118.8 




1997-98 

5500 

6370 

-2.5 

115.8 
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____ (’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses &: 

RBF 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

1550 

1081 


69.7 

1007 


6.8 

1976-77 

1550 

1011 

-6.4 

65.2 

944 

-6.2 

6.6 

1977-78 

1550 

1304 

29.0 

84.1 

1208 

28.0 

7.4 

1978-79 

1500 

1329 

1.9 

88.6 

1221 

1.1 

8.1 

1979-80 

1500 

1099 

-17.3 

73.3 

1000 

-18.0 

9.0 

1980-81 

1500 

1319 

20.0 

87.9 

1208 

20.8 

8.4 

1981-82 

1500 

1178 

-10.6 

78 5 

1067 

-11.6 

9.4 

1982-83 

1500 

1077 

-8.5 

71.8 

1004 

-5.9 

6.8 

1983-84 

1500 

1093 

1.5 

72.9 

977 

-2.6 

10.6 

1984-85 

4500 

1249 

14.3 

27.8 

1157 

18.4 

7.4 

1985 86 

4500 

2659 

112.9 

59.1 

24.38 

110.7 

8.3 

1986-87 

4500 

3715 

39.7 

82.6 

3452 

41.6 

7.1 

1987-88 

4500 

3621 

-2.5 

80.5 

3351 

-2.9 

7.5 

1988-89 

4500 

3762 

3.9 

83.6 

3514 

4.9 

6.6 

1989 90 

4500 

4280 

13.8 

95.1 

3976 

13.1 

7.1 

1990-91 

4500 

3464 

-19.0 

77.0 

3231 

-18.7 

6.7 

1991-92 

4500 

3920 

13.2 

87.1 

3676 

13.8 

6.2 

1992-93 

4500 

4527 

15.5 

100.6 

4274 

16.3 

5.6 

1993 94 

4500 

4448 

-1.7 

98.8 

4203 

-1.6 

5.5 

1994-95 

4500 

5014 

12.7 

111.4 

4759 

13.2 

5.1 

1995 96 

4500 

5037 

0.5 

111.9 




1996-97 

4500 

4847 

-3.7 

107.7 




1997 98 

4500 

2442 

-49.6 

54.3 






Energy, Centre for Monitoring tndian Economy 
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PETROLFiilM: Capacity ;uul ProducUon in Madras lUil'iuory 


(’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses & 

_ RDF 

1970- 71 ' ^ ^ 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

2700 

2690 


99.6 

2435 


9.5 

1976-77 

2700 

2504 

-6.9 

92.7 

2263 

-7.0 

9,6 

1977-78 

2650 

2616 

4.5 

98.7 

2359 

4.2 

9.8 

1978-79 

2800 

2759 

5.5 

98.5 

2496 

5.8 

9.5 

1979-80 

2800 

2822 

2.3 

100.8 

2564 

2.7 

9.1 

1980-81 

2800 

2611 

-7.4 

93,3 

2376 

-7.3 

9.0 

1981-82 

2800 

2801 

7.3 

100.0 

2570 

8.2 

8.2 

1982-83 

2800 

2857 

2,0 

102.0 

2635 

2.5 

7.8 

1983-84 

2800 

2647 

-7.3 

94.5 

2438 

-7.4 

7.9 

1984-85 

5600 

3413 

28.9 

60.9 

3139 

28.8 

8.0 

1985-86 

5600 

5057 

48.2 

90.3 

4723 

50.5 

6.6 

1986-87 

5600 

5192 

2.7 

92.7 

' 4842 

2.5 

6.7 

1987-88 

5600 

5131 

-1.1 

91.6 

4751 

-1.8 

7.4 

1988-89 

5600 

5476 

6.7 

97.8 

5155 

8.5 

5.9 

1989-90 

5600 

5510 

0.6 

98.4 

5096 

-1.1 

7.5 

1990-91 

5600 

5698 

3.4 

101.8 

5279 

3.6 

7.4 

1991-92 

5600 

5529 

-2.9 

98.7 

5147 

-2.5 

6.9 

1992-93 

6500 

5323 

-3.7 

81.9 

4927 

-4.2 

7.4 

1993-94 

6500 

5728 

7.6 

88.1 

5313 

7.8 

7 2 

1994-95 

6500 

6921 

20.8 

106.5 

6461 

21.6 

6.6 

1995 -96 

6500 

5599 

-19.1 

86.1 




1996-97 

6500 

6621 

18.3 

101,9 




1997-98 

6500 

6964 

5.2 

107.1 






March-Aprit 1999 
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Narimanam Refinery 


(’000 tonnes) 



Capacity 

Crude 

throughput 

% change 
in crude 
throughput 

Capacity 

utilisation 

% 

Production 

% change 
in 

production 

% of 
conversion 
losses 
RBF 

1993-94 

500 

126 

0.0 

25.2 

120 

0.0 

4.8 

1994-95 

500 

382 

203.2 

76.4 

370 

208.3 

3.1 

1995-96 

500 

370 

-3.1 

74.0 

0 

0.0 


1996 -97 

500 

345 

-6.7 

69.0 

0 

0.0 


1997-98 

500 

556 

61.2 

111.2 

0 

0.0 



Mangalore Refinery 

(’000 tonnes) 

Capacity Crude % change Capacity Production % change % of 

throughput in crude utilisation in conversion 

throughput % production losses & 

RBF 


1996- 97 3000 2912 0.0 97.1 0 0.0 

1997- 98 3000 3865 0.0 128.8 0 0.0 
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Petroleum: Production of Rcfinrry Prodncis (Lr',1iI I^istillates) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Special 

boiling 

point 

spirit 

1970-71 





1971-72 





1972-73 





1973-74 

259 

1368 

1647 

67 

1974-75 

285 

1720 

1247 

45 

1975-76 

331 

1910 

1275 

50 

1976-77 

363 

1986 

1340 

53 

1977-78 

383 

2120 

1423 

49 

1978-79 

403 

2262 

1515 

43 

1979-80 

406 

2415 

1512 

56 

1980-81 

366 

2115 

1519 

45 

1981-82 

410 

3004 

1614 

48 

1982-83 

406 

2986 

1797 

54 

1983-84 

514 

3578 

1937 

33 

1984-85 

596 

3470 

2144 

29 

1985-86 

867 

4955 

2309 

31 

1986-87 

995 

5437 

2515 

32 

1987-88 

1026 

5462 

2662 

74 

1988-89 

1034 

5378 

2822 

72 

1989-90 

1179 

5227 

3328 

96 

1990-91 

1221 

4859 

3552 

125 

1991-92 

1250 

4546 

3420 

135 

1992-93 

1249 

4586 

3709 

129 

1993-94 

1314 

4666 

3843 

120 

1994-95 

1432 

5662 

4129 

118 

1995-96 

1539 

5975 

4462 

1996-97 

1598 

6123 

4704 


1997-98 

1667 

6103 

4849 



(’()()() t(jimcs) 
Light % chiiiigo in 
distillates light 

total distillates 


3404 


3368 

-1.0 

3G30 

7.8 

3819 

5.2 

4051 

6.1 

4295 

6.0 

4459 

3.8 

4101 

-8.0 

5138 

25.3 

5313 

3.4 

6134 

15.5 

6315 

3.0 

8253 

30.7 

9069 

9.9 

9245 

1.9 

9451 

2.2 

10021 

6.0 

10023 

0.0 

9673 

-3.4 

9966 

3.0 

10118 

1.5 

11625 

14.9 

12433 

7.0 

12883 

3.6 

13033 

1.2 


7000- 

6000- 

Production of LPG & Mogas 


('000 t()nnc.s) 

.sooo - 


4000- 


.^000- 


2000- 


1000- 

— 

0- 



1973-74 1980-81 


1987-88 1994-95 1997-98 


— LPG 


Motot Gasoline 


March-Apri! 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(’000 tonnes) 



Aviation 

turbine 

fuel 

Kerosene 

Mineral 

turpentine 

oil 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Jute 

batching 

oil 

Middle 

distillates 

total 

% change in 
middle 
distillates 

1970-71 









1971-72 









1972-73 









1973-74 


2631 

106 

5039 

1079 

75 

9805 


1974-75 


2024 

68 

6205 

1059 

69 

10315 

5.2 

1975-76 


2439 

71 

6286 

946 

82 

10769 

4.4 

1976-77 

982 

2581 

82 

6399 

1087 

83 

11233 

4.3 

1977-78 

1077 

2450 

89 

7129 

1224 

79 

12079 

7.5 

1978-79 

1177 

2514 

97 

7350 

1227 

75 

12476 

3.3 

1979-80 

1104 

2539 

112 

7975 

1230 

80 

13080 

4.8 

1980-81 

1001 

2396 

106 

7371 

1108 

91 

12115 

-7.3 

1981-82 

1009 

2907 

84 

9042 

949 

87 

14134 

16.7 

1982-83 

1137 

3393 

98 

9761 

1121 

60 

15625 

10.5 

1983-84 

1195 

3528 

82 

10862 

1081 

74 

16873 

8.0 

1984-85 

1297 

3364 

107 

11086 

1253 

61 

17226 

2.1 

1985-86 

1519 

4030 

106 

14624 

1177 

91 

21613 

25,5 

1986-87 

1553 

4912 

105 

15450 

1172 

67 

23324 

7.9 

1987-88 

1695 

5104 

109 

16296 

1259 

63 

24563 

5.3 

1988-89 

1753 

5201 

115 

16656 

1468 

72 

25362 

3.3 

1989-90 

1575 

5700 

128 

17737 

1540 

74 

26867 

5.9 

1990-91 

1801 

5471 

146 

17185 

1509 

82 

26344 

-1.9 

1991-92 

1539 

5339 

143 

17404 

1482 

82 

26371 

0.1 

1992-93 

1636 

5199 

133 

18289 

1453 

72 

27004 

2.4 

1993-94 

1788 

5270 

145 

18809 

1474 

74 

27799 

2.9 

1994-95 

1968 

5261 

156 

19593 

1364 

87 

28695 

3.2 

1995-96 

2127 

5267 


20661 

1351 


29941 

4.3 

1996-97 

2119 

6236 


22202 

1286 


32423 

8.3 

1997-98 

2147 

6701 


23354 

1246 


33933 

4.7 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Petroleum; ProdiK-.tion of Rodiu’i-y Piodnct-s (llciivy Ends) 


(’000 t-onues) 



Furnace 

oil 

Low- 

sulphur 

heavy 

stock 

Lube oils 
& 

lubricants 

Bitumen 

asphalt 

Petroleum 

coke 

Paraffins 

incl. 

paraffin 

wax 

Heavy ends 
total 

Heavy ends 

1970- 71 

1971- 72 
1D72-73 
1973-74 

2571 

1360 

289 

1167 

131 

48 

5916 


1974-75 

2974 

1395 

387 

873 

137 

45 

5921 

0.1 

1975-76 

3595 

1488 

342 

697 

ICO 

45 

6430 

8.6 

1976-77 

3256 

1472 

368 

945 

163 

48 

6380 

-0.7 

1977-78 

3454 

1878 

413 

992 

155 

55 

7089 

11.1 

1978-79 

3425 

• 2219 

490 

962 

122 

57 

7422 

4.7 

1979-80 

4088 

2264 

487 

1103 

128 

54 

8286 

11.6 

1980-81 

4041 

2079 

426 

1082 

86 

43 

7907 

-4.5 

1981-82 

4015 

2893 

407 

1298 

141 

55 

8910 

12.7 

1982-83 

4829 

3135 

434 

1397 

149 

58 

10135 

13.7 

1983-84 

4588 

3412 

470 

1069 

136 

64 

9919 

-2.1 

1984-85 

4095 

3791 

414 

944 

181 

73 

9694 

-2.2 

1985-86 

3791 

4164 

501 

1107 

192 

81 

10015 

3.3 

1986-87 

3865 

4146 

491 

1224 

264 

79 

10368 

3.5 

1987-88 

4563 

3903 

478 

1370 

257 

75 

10870 

4.8 

1988-89 

4243 

4614 

497 

1548 

275 

88 

10886 

0.1 

1989-90 

4543 

4409 

547 

1671 

275 

95 

11802 

8.4 

1990-91 

4879 

4550 

561 

1603 

229 

95 

12195 

3.3 

1991-92 

5430 

4207 

390 

1710 

216 

90 

12305 

0.9 

1992-93 

6359 

4044 

533 

1862 

221 

98 

13389 

8.8 

1993-94 

6163 

4141 

489 

1874 

233 

92 

13167 

-l.G 

1994-95 

5728 

4094 

504 

1845 

259 

101 

12607 

-4.2 

1995-96 

5351 

4228 

633 

2032 

256 

106 

12707 

0.8 

1996-97 

5980 

4318 

619 

2283 

24C 

87 

•13698 

7.8 

1997-38 

6771 

4309 

593 

2158 

282 

72 

14342 

4.7 
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(’000 tonnes) 



Liquefied 
natural gas 
production 

Other 

liquefied 

petroleum 

gases 

production 

Petroleum 
pi oducts 
(Refineries) 
production 

Total Domestic 
Production 

Imports 

Exports 

Availability 

% change in 
avail ibility 

1970-71 



17110 

17110 

1084 

332 

17862 


1971-72 



18639 

18639 

2147 

136 

20650 

15.6 

1972-73 



17830 

17830 

3525 

126 

21229 

2.8 

1973-74 



19495 

19495 

3548 

161 

22882 

7.8 

1974-75 



19603 

19603 

2648 

175 

22076 

-3.5 

1975-76 



20829 

20829 

2218 

170 

22877 

3.6 

1976-77 



21432 

21432 

2624 

74 

23982 

4.8 

1977-78 



23219 

23219 

2878 

47 

26050 

8.6 

1978-79 



24193 

24193 

3878 

44 

28027 

7.6 

1979-80 



25794 

25794 

4724 

88 

30430 

8.6 

1980-81 



24123 

24123 

7289 

36 

31376 

3.1 

1981-82 


73 

28182 

28255 

4884 

55 

33084 

5.4 

1982-83 

25 

169 

31073 

31267 

5028 

795 

35500 

7.3 

1983-84 

50 

223 

32926 

33199 

4328 

1472 

36055 

1.6 

1984-85 

58 

277 

33236 

33571 

6092 

933 

38730 

7.4 

1985-86 

83 

363 

39881 

40327 

3865 

19G3 

42229 

9.0 

1986-87 

186 

494 

42761 

43441 

3047 

2491 

43997 

4.2 

1987-88 

264 

558 

44728 

45550 

4151 

3412 

46289 

5.2 

1988-89 

414 

726 

45699 

46839 

6495 

2295 

51039 

10.3 

1989-90 

589 

769 

48690 

50048 

6564 

2593 

54019 

5.8 

1990-91 

606 

929 

48562 

50097 

8660 

2648 

56109 

3.9 

1991-92 

992 

1235 

48349 

50576 

9445 

2936 

57085 

1.7 

1992-93 

1245 

1323 

50359 

52927 

11283 

3719 

60491 

6.0 

1993 94 

1331 

1385 

51084 

53800 

12076 

4034 

G1842 

2.2 

1994-95 

1250 

142G 

52927 

55603 

15837 

3254 

68186 

10.3 

1995-96 

1494 

1714 

55081 

58289 

22487 

3435 

77341 

13.4 

1996-97 

1543 

1780 

59005 

62328 

22209 

3162 

81375 

5.2 

1997-98 

1747 

1788 

61308 

64843 

23982 

2827 

85998 

5.7 


Nnt(' Licpiofird iiatuial and nthor LPC! aio (‘xtracfnd fiom Natural Ga.s. 
liiij)Oits iiu'ludos pioductK irniairtcd by private sc't'tor. 
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Petroleum: Imports of Major PctnilciUlft (I/i.e.}il Distillates] 


(’000 tonnes) 


Import quantity (’000 tonnes)_ Import value (R.s.crnie) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Light Liquefied 

distillates petroleum 
Total gas 

Naphtha 

Other Light 

light distillates 

distillates Total 

1970-71 








1971-72 








1972-73 








1973-74 








1974-75 


42 

80 


14 

49 

63 

1975-76 


8 

46 


9 

70 

79 

1976-77 


191 

227 


22 

7 

29 

1977-78 


260 

290 


28 

6 

34 

1978-79 


301 

319 


34 

4 

37 

1979-80 


154 

191 


35 

16 

51 

1980-81 


231 

321 


63 

34 

97 

1981-82 


114 

160 


32 

21 

53 

1982-83 


101 

178 


30 

33 

63 

1983-84 


129 

172 


37 

20 

58 

1984-85 


338 

470 


99 

48 

147 

1985-86 

32 


38 

11 


3 

14 

1986-87 

22 

33 

55 

4 

6 


10 

1987-88 

149 


169 

45 


5 

50 

1988-89 

241 


245 • 

70 


2 

72 

1989-90 

302 


310 

98 


5 

103 

1990-91 

329 


334 

160 


4 

164 

1991-92 

215 


262 

148 


52 

200 

1992-93 

328 


336 

218 


8 

226 

1993-94 

410 


414 

237 


5 

242 

1994-95 

592 


594 

417 


3 

420 

1995-96 

678 


1117 

531 


286 

817 

1996-97 

1035 


1490 

1117 


375 

1492 

1997-98 

1087 


1422 

903 


260 

1W3 
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__ (’000 tonnes) 

_ Import quantit}^ (’000 tonnes) _ _ Import value (Rs.crore) _ 

Aviation Kerosene High speed Middle Aviation Kerosene High speed Middle 

turbine diesel oil distillates turbine diesel oil distillates 

fue fue 

___ 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 


1974-75 


776 

247 

1080 


686 

218 

948 

1975-76 


708 

532 

1240 


803 

483 

1296 

1976-77 


700 

640 

1340 


82 

64 

146 

1977-78 


1281 

775 

2056 


150 

81 

231 

1978-79 


1449 

1120 

2593 


181 

133 

317 

1979-80 

42 

1546 

2010 

3675 

12 

380 

497 

909 

1980-81 

32 

2065 

3219 

5384 

8 

592 

886 

1503 

1981-82 

110 

1969 

1838 

4000 

36 

607 

549 

1217 

1982-83 

244 

1881 

2582 

4726 

77 

596 

757 

1436 

1983-84 

169 

2030 

1806 

4047 

51 

604 

490 

1155 

1984-85 

128 

2611 

2573 

5312 

44 

845 

764 

653 

1985-86 

150 

2568 

890 

3608 

46 

844 

257 

1147 

1986-87 

108 

1900 

750 

2758 

18 

384 

148 

550 

1987-88 

39 

2287 

1425 

3767 

10 

547 

318 

879 

1988-89 

43 

2924 

2502 

5469 

11 

709 

551 

1272 

1989-90 

268 

2596 

3048 

5912 

88 

889 

964 

1941 

1990-91 

27 

3340 

4680 

8047 

8 

1963 

2282 

4254 

1991-92 

24 

3367 

5329 

8720 

10 

1825 

2651 

4485 

1992-93 


3463 

7159 

10622 


2009 

3691 

5700 

1993-94 


3946 

7555 

11501 


2371 

4175 

6546 

1994-95 

78 

4240 

8637 

12955 

51 

2405 

4460 

6817 

1995-96 

97 

5001 

12852 

17950 

69 

3326 

7761 

11156 

1996-97 

150 

4279 

13608 

18037 

120 

3539 

10087 

13746 

1997-98 

55 

3812 

14075 

17942 

34 

2529 

8587 

11150 
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Petroleum: Import .s 

of Major 

I'rtroli'iim I 


ll('at'v Ends] 



Import quantity (’000 tonnes) 



Import value 

crorcj 


— 

Furnace 

Lube oils 

Paraffins 

Heavy ends 

Furnace 

Lube oils 

Paraffins 

Heavy ends 


oil 

& 

inch 


oil 


incl. 




lubricants 

paraffin 



lubricants 

paraffin 





wax 




wax 


1970-71 









1971-72 









1972-73 









1973-74 









-1974-75 

1386 

102 


1488 

757 

182 


939 

1975-76 

802 

166 


868 

482 

123 


605 

1976-77 

1015 

42 


1057 

65 

9 


74 

1977-78 

513 

19 


533 

35 

5 


41 

1978-79 

912 

44 

10 

966 

58 

13 

5 

76 

1979-80 

793 

52 

13 

858 

94 

20 

8 

122 

1980-81 

1336 

182 

13 

1584 

219 

79 

10 

317 

1981-82 

527 

91 

15 

724 

103 

52 

12 

183 

1982-83 


105 


124 


51 


56 

1983-84 


97 


109 


55 


58 

1984-85 

175 

135 


310 

39 

76 


115 

1985-86 

20 

195 

4 

219 

4 

105 

3 

112 

1986-87 


219 

15 

234 


81 

12 

93 

1987-88 


231 

15 

246 


85 

14 

99 

1988-89 

465 

292 

24 

781 

54 

136 

27 

216 

1989-90 


322 

20 

342 


183 

27 

210 

1990-91 


256 

23 

279 


208 

34 

242 

1991-92 


412 

25 

463 


468 

56 

533 

1992-93 


296 

29 

325 


363 

70 

433 

1993-94 


132 

29 

161 


188 

66 

254 

1994-95 

267 

87 

20 

402 

92 

139 

41 

285 

1995-96 

1209 

58 


1268 

475 

130 

1 

605 

1996-97 

694 

44 


738 

277 

119 


396 

1997-98 

141 

25 


166 

55 

64 


119 
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(’000 tonnes) 



Captive 

consumption 

of 

petroleum 

products 

Light 

distillates 

Middle 

distillates 

Heavy ends 

Total 
Consumption 
Inch RBF 

% change 
in total 
consumption 

1970-71 





19135 

7.5 

1971-72 





21299 

11.3 

1972-73 





22978 

7.9 

1973-74 





23574 

2.6 

1974-75 

1195 

3323 

11201 

7304 

23302 

-1.1 

1975-76 

1226 

3596 

11653 

7198 

23673 

1.6 

1976-77 

1295 

4042 

12655 

7404 

25396 

7.3 

1977-78 

1451 

4228 

13771 

7540 

26990 

6.3 

1978-79 

1478 

4583 

15172 

8486 

29719 

10.1 

1979-80 

1440 

4460 

16321 

9102 

31323 

5.4 

1980-81 

1365 

4388 

17056 

9452 

32261 

3.0 

1981-82 

1584 

5187 

17919 

9417 

34107 

5.7 

1982-83 

1738 

5420 

19660 

9577 

36395 

6.7 

1983-84 

1935 

5600 

20651 

9590 

37776 

3.8 

1984-85 

2033 

6318 

22429 

10048 

40828 

8.1 

1985-86 

2491 

6776 

23948 

10148 

40872 

0.1 

1986-87 

2612 

7412 

25656 

10594 

46274 

13.2 

1987-88 

2522 

7547 

28005 

10864 

48938 

5.8 

1988-89 

2790 

8619 

29955 

11518 

52882 

8.1 

1989-90 

2684 

9412 

32484 

12199 

56779 

7 4 

1990-91 

2710 

9801 

33106 

12128 

57745 

1.7 

1991-92 

2629 

10115 

34404 

12455 

59603 

32 

1992-93 

2753 

10310 

36152 

12440 

61655 

3.4 

1993-94 

2836 

10570 

38146 

12096 

63648 

3.2 

1994-95 

3137 

11637 

40976 

12873 

70510 

10.8 

1995-96 

3483 

13144 

45459 

13915 

78204 

10.9 

1996-97 

3707 

14384 

48544 

14296 

82875 

6.0 

1997-98 

3844 

15793 

49909 

14374 

88372 

6 6 


NoterTotal Consumption includes import by Private Sector 




1970-71 1977-78 1984-85 1991-92 1997-98 
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Petroleum; Coiismnpt ioit ot P('t rph-mn I *i < uluci 


1 jistillatos) 


(’000 toniios) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

NaphtLa 

Motor 

gasolene 

Special 

boiling 

point 

spirit 

Light 

distillates 

total 

% change in 
light 
(listillat es 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

281 

1624 

1257 

50 

3323 


1975-76 

359 

2137 

1275 

48 

3596 

8 2 

1976-77 

385 

2319 

1316 

53 

4042 

12.4 

1977-78 

391 

2290 

1391 

47 

4228 

4,6 

1978-79 

408 

2515 

1499 

48 

4583 

8.4 

1979-80 

410 

2413 

1490 

53 

4460 

-2 6 

1980-81 

405 

2325 

1522 

46 

4388 

-1.6 

1981-82 

492 

2963 

1599 

48 

5187 

18.2 

1982-83 

601 

2958 

1722 

47 

5420 

4.5 

1983-84 

746 

2804 

1891 

54 

5600 

3.3 

1984-85 

953 

3125 

2084 

51 

6318 

12.8 

1985-86 

1241 

3106 

2275 

54 

6776 

7.2 

1986-87 

1498 

3249 

2505 

64 

7412 

9.4 

1987-88 

1686 

2852 

2810 

66 

7547 

1 8 

1988-89 

1962 

3364 

3052 

86 

8619 

14.2 

1989-90 

2268 

3350 

3491 

112 

9412 

9.2 

1990-91 

2415 

3446 

3545 

134 

9801 

4.1 

1991-92 

2650 

3461 

3573 

142 

10115 

3 2 

1992-93 

2866 

3382 

3595 

155 

10310 

1.9 

1993-94 

3113 

3191 

3834 

144 

10570 

2.5 

1994-95 

3434 

3400 

4141 

145 

11637 

10.1 

1995-96 

3849 

3669 

4679 


13144 

13 0 

1996-97 

4184 

4015 

4955 


14384 

9.4 

1997-98 

4606 

4754 

5153 


15793 

9.8 


Note: Excludes imports by private sector. 
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(’000 tonnes) 



Aviation 

turbine 

fue 

Kerosene 

Mineral 

turpentine 

oil 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Jute 

batching 

oil 

Middle 

distillates 

Middle 

distillates 

1970-71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

1971-72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

1972-73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

1973-74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.0 

1974-75 


2849 

77 

6229 

1142 

69 

11201 

0.0 

1975-76 

897 

3104 

69 

6595 

878 

75 

11653 

4.0 

1976-77 

956 

3222 

78 

6957 

1028 

77 

12655 

8.6 

1977-78 

1041 

3634 

85 

7736 

1164 

75 

13771 

8.8 

1978-79 

1154 

3952 

94 

8638 

1216 

70 

15172 

10.2 

1979-80 

1144 

3872 

105 

9801 

1266 

85 

16321 

7.6 

1980-81 

1125 

4228 

112 

10345 

1122 

85 

17056 

4.5 

1981-82 

1128 

4693 

89 

10832 

1036 

75 

17919 

5.1 

1982-83 

1145 

5214 

85 

11970 

1064 

72 

19660 

9.7 

1983-84 

1208 

5524 

88 

12562 

1093 

64 

20651 

5.0 

1984-85 

1336 

5959 

99 

13661 

1195 

76 

22429 

8.6 

1985-86 

1453 

6229 

100 

3293 

1119 

85 

23948 

6.8 

1986-87 

1603 

6645 

102 

15967 

1153 

70 

25656 

7.1 

1987-88 

1654 

7231 

104 

17657 

1243 

62 

28005 

9.2 

1988-89 

1713 

7731 

no 

18795 

1437 

72 

29955 

7.0 

1989-90 

1775 

8239 

118 

20706 

1435 

77 

32484 

8.4 

1990-91 

1677 

8423 

140 

21139 

1501 

82 

33106 

1.9 

1991-92 

1559 

8377 

136 

22680 

1456 

75 

34404 

3.9 

1992-93 

1565 

8478 

124 

24293 

1402 

76 

36152 

5.1 

1993-94 

1741 

8704 

144 

25878 

1362 

77 

38146 

5.5 

1994-95 

1903 

8964 

151 

28261 

1365 

87 

40976 

7.4 

1995-96 

2082 

9317 


32254 

1311 


45459 

10.9 

1996-97 

2158 

9646 


35019 

1223 


48544 

6.8 

1997-98 

2118 

9869 


36218 

1237 


49909 

2.8 
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PetrOLEM: Consunii)t it)ii ot P('1 rolciini (IP'avv endsj 


Furii3.C6 Low Lu.b6 oils BituinBn & 

oil sulphur & asphalt 

heavy lubricants 
stock 


Petroleum 

coke 


(’000 tonnes) 
Paraffins Heavy ends % change 
mcl total in heavy 

paraffin ends 



t <»(isufiiptiofi (»f Furnace Oil & LSHS/HHS 

I’OIH) iDiim-s) 


Consumption of Ileaw l.nds 
Ij. ('? chan}>e) 


1000-I- 

1974-75 


Furnace oil — LSHS 


1997-98 1970-71 1977-78 


1991-92 1 997-98 


March-April 1999 
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(’000 tonnes) 



Domestic 

Commercial 

All Other 
Consumers 

All 

Consumers 

% 

change 

1980-81 

327 

77 

1 

405 

-1.2 

1981-82 

424 

67 

1 

492 

21.5 

1982-83 

630 

70 

1 

601 

22.2 

1983-84 

660 

86 


746 

24.1 

1984-85 

854 

99 


953 

27.7 

1985-86 

1100 

140 

1 

1241 

30.2 

1986-87 

1341 

144 

13 

1498 

20.7 

1987-88 

1415 

243 

28 

1686 

12.6 

1988-89 

1592 

326 

44 

1962 

16.4 

1989-90 

1810 

422 

36 

2268 

15.6 

1990-91 

1894 

487 

34 

2415 

6.5 

1991-92 

2134 

486 

30 

2650 

9.7 

1992-93 

2275 

544 

47 

2866 

8.2 

1993-94 

2423 

635 

55 

3113 

8.6 

1994-95 

2762 

654 

18 

3434 

10.3 
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PF/ri-tOLKi'M: (-V ( 'oiisiniipt I. Ill dC ]\aphtha 


('ODD tnnnps) 



Petroclieinicals 

Fertilisers 

All Other 
Consumers 

All Ctnisumers 

% 

rhange 

1980-81 

595 

1718 

12 

2325 

-3.6 

1981-82 

639 

2316 

8 

2963 

27.4 

1982-83 

658 

2282 

18 

2958 

-0.2 

1983-84 

653 

2134 

17 

2804 

-5.2 

1984-85 

726 

2365 

34 

3125 

11.4 

1985-86 

718 

2360 

28 

3106 

-0.6 

1986-87 

724 

2488 

37 

3249 

4.6 

1987-88 

754 

2064 

34 

2852 

-12.2 

1988-89 

902 

2395 

67 

3364 

18.0 

1989-90 

842 

1835 

G73 

3350 

-0 4 

1990-91 

766 

1842 

838 

3446 

2.9 

1991-92 

860 

1770 

831 

31(31 

0.4 

1992-93 

1156 

1678 

548 

3382 

-2.3 

1993-94 

1013 

2172 

6 

3191 

-5.6 

1994-95 

831 

2495 

74 

3400 

G.5 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


Petroleum: Consumer- wise Consumption of High Speed Diesel oil 
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(’000 tonnes) 



Transport 

Road 

transport 

Railways 

Other 

transport 

Plantation/ 

Food 

Power 

utilities 

Misc. 

services 

X980-81 

9050 


759 

8291 

131 

194 

382 

1981-82 

9505 


902 

8603 

131 

177 

331 

1982-83 

10403 


1040 

9363 

156 

226 

393 

1983-84 

11049 


1105 

9944 

119 

145 

316 

1984-85 

11839 


1165 

10574 

163 

140 

467 

1985-86 

12880 


1217 

11663 

187 

160 

434 

1986-87 

14Q0S 


1309 

12699 

197 

161 

392 

1987-88 

15360 


1375 

13985 

225 

209 

411 

19^-89 

16822 


1447 

15375 

150 

132 

391 

1989-90 

18341 

1936 

1455 

14950 

270 

126 

457 

1990-91 

18813 

1864 

• 1463 

15496 

318 

104 

473 

1991-92 

20282 

1964 

1459 

16859 

346 

110 

526 

1992-93 

21726 

2057 

1417 

18252 

388 

108 

582 

1993-94 

23059 

2129 

1441 

19489 

494 

115 

698 

1994-95 

24742 

2156 

1398 

21188 

62] 

229 

886 
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Petroleum: Consumcr-wLso Ccnisuinpiipn ol' Hi.ij,}i Spccvl Diesel oil 


(’OOP tomies) 



Industry 

Mining k 
quarrying 

Iron k 
steel 

Textile 

Engineering 

Other 

industries 

All 

consumers 

% change in 
total 
consumption 

1980-81 



47 


85 

107 

10345 

-3.1 - 

1981-82 

688 

214 

50 

151 

86 

187 

10832 


1982-83 

834 

258 

51 

216 

104 

205 

12012 

10.9 

1983-84 

933 

324 

53 

189 

111 

256 

12562 

4.6 

1984-85 

1087 

354 

59 

168 

112 

394 

13696 


1985-86 

1225 

414 

63 

249 

135 

364 

14886 

8.7 

1986-87 

1251 

454 

60 

236 

135 

366 

16009 

7.5 

1987-88 

1452 

514 

57 

243 

165 

473 

17657 

10.3 

1988-89 

1300 

545 

56 

188 

150 

361 

18795 

6.4 

1989-90 

1512 

569 

63 

201 

159 

520 

20706 

-o.r 

1990-91 

1431 

556 

69 

173 

160 

473 

21139 

2.1 

1991-92 

1416 

552 

73 

165 

151 

475 

22G80 

7.3 

1992-93 

1489 

567 

89 

146 

153 

534 

24293 

7.1 

1993-94 

1512 

578 

88 

167 

146 

533 

25878 

6.5 

1994-95 

1783 

585 

106 

227 

172 

693 

28261 

9.2 


il 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


iTROLEUM; CoiiRuiner-wise Consumption of Light Diesel Oil 
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(’OOP tonnes) 



Transport 

Shipping 

Other 

transport 

Plantation/ 

Pood 

Power 

utilities 

Miscella¬ 

neous 

services 

1980-81 

90 

83 

7 

42 

158 

634 

1981-82 

97 

89 

8 

34 

178 

437 

1982-83 

99 

90 

9 

30 

216 

423 

1983-84 

102 

89 

13 

30 

219 

451 

1984-85 

95 

86 

9 

32 

233 

464 

1985-86 

86 

71 

15 

34 

255 

355 

1986-87 

86 

69 

17 

33 

273 

334 

1987-88 

101 

77 

24 

34 

251 

341 

1988-89 

96 

78 

18 

35 

346 

357 

1989-90 

98 

76 

22 

39 

325 

443 

1990-91 

86 

67 

19 

41 

282 

454 

1991-92 

80 

61 

19 

37 

230 

465 

1992-93 

85 

66 

19 

35 

211 

424 

1993-94 

82 

65 

17 

36 

182 

437 

1994-95 

83 

62 

21 

35 

165 

441 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-Aprii 1999 



1981- 82 

1982 - 83 

1983- 84 

1984 - 85 

1985- 86 

1986 - 87 

1987- 88 
198S-S9 

1989- 90 

1990 - 91 

1991- 92 

1992 - 93 

1993- 94 

1994- 95 


^3rcb—April l9gg 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 

















Petroleum: Consumer-wise Consumption of Furnace Oil 
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Transport Shipping Other Plantation/ Power 

_ transport food utilities 


(’000 tonnes) 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Petroleum: Consmuer-wisp Consuinpt.ion of Fumace Oil 


(’000 tonnes) 



Industry Fertilisers Chemicals ic 

allied 

Textile 

Iron Other All % change in 

steel industries consiuners total 

consumption 

1980-81 

3155 

585 

780 

471 

366 

953 

5406 

14.2 

1981-82 

2860 

617 

673 

342 

235 

993 

4306 

-24.4 

1982-83 

2584 

• 670 

619 

241 

273 

781 

4208 

-2.2. 

1983-84 

2429 

574 

568 

263 

143 

881 

4207 

-0.0 

1984-85 

2427 

553 

' 554 

231 

218 

871 

4256 

1.2: 

1985-86 

2323 

500 

553 

225 

170 

875 

3806 

- 10 . 5 ' 

1986-87 

2419 

787 

437 

195 

150 

850 

3793 

-0.3 

1987-88 

2754 

979 

508 

230 

161 

876 

4191 

10.5 

1988-89 

3192 

1137 

• 640 

276 

267 

872 

4605 

9.9 

1989-90 

2977 

841 

591 

333 

310 

902 

4490 

-2.4 

1990-91 

3150 

1058 

613 

289 

311 

879 

4462 

-0.6 

1991-92 

3692 

1404 

636 

321 

363 

968 

4937 

10.6 

1992-93 

3962 

1348 

725 

426 

372 

1092 

5273 

6.8 

1993-94 

3603 

1160 

678 

376 

368 

1021 

5026 

-4.6 

1994-95 

3944 

1507 

563 

375 

409 

1090 

5837 

16.1 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



PETROLEUM: Coiisiimer-wise Consumption of LSHS/HHS 
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(’OOP tonnes) 



Transport 

Plantation/ 

Food 

Power 

Utilities 

Misc, 

Services 

1980-81 


10 

1182 

12 

1981-82 


14 

1136 

79 

1982-83 


23 

1191 

176 

1983-84 


26 

1273 

178 

1984-85 


25 

1462 

186 

1985-86 

4 

35 

1526 

165 

1986-87 

4 

38 

1489 

27 

1987-88 

2 

38 

1659 

14 

1988-89 

4 

35 

1571 

8 

1989-90 

8 

44 

1630 

19 

1990-91 

13 

49 

1835 

22 

1991-92 

22 

29 

1798 

81 

1992-93 

10 

35 

1779 

48 

1993-94 

12 

40 

1676 

72 

1994-95 

2 

27 

1624 

141 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 


Petroleum: Consumer-wisr Consumption of LSHS/HHS 


Industry Fertilisers 


Chemicals & Textile Iron & Other All 

Allied Steel industries Consuinors 


(’000 tonnes) 
% change in 
total 
consumption 



M arch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 























Phtroleum: Coiisuni})t,ion of Major Pctrolcuin Procluc:ts in Jammu &: Kashmir 
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(’000 tonnes) 



Liquefied Naphtha 
petroleum 
gas 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low- 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

products 

(Refineries) 

1980-81 

2 

13 

27 

82 

5 

2 


161 

1981-82 

2 

14 

33 

82 

6 

3 


163 

1982-83 

2 

15 

41 

86 

5 

2 


164 

1983-84 

3 

17 

44 

85 

5 

3 


180 

1984-85 

3 

17 

51 

82 

5 

4 

6 

192 

1985-86 

5 

23 

62 

96 

5 

3 


219 

1986-87 

6 

27 

73 

100 

6 

3 

1 

255 

1987-88 

9 

34 

68 

123 

8 

2 

1 

287 

1988-89 

12 

30 

75 

117 

7 

2 

1 

294 

1989-90 

15 

29 

77 

136 

7 

2 

1 

302 

1990-91 

16 

29 

81 

126 

8 

3 

1 

291 

1991-92 

20 

30 

86 

151 

7 

2 

1 

334 

1992-93 

24 

36 

96 

167 

6 

2 

1 

361 

1993-94 

26 

46 

104 

183 

4 

2 

2 

403 

1994-95 

30 

43 

108 

202 

6 

4 

1 

438 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March—April 1999 






50 


PETR.OLEUM: 

Consumption 

of Major 

i 'ct If lit UIIl 

1 'l 1 If IlK 

1 in I Iitiiaclial Pradesh 

(’000 tonnes^ 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha Motor 

gasolene 

Kerosene High speed 
diesel oil 

Light 
dios(4 oil 

Fiirna< e 
oil 

Low 
sulphur 
heavy 
st o»'k 

Petroleum 

products 

(Refineries) 

1980-81 

1 

5 

16 

44 

1 

4 


83^ 

1981-82 

1 

5 

19 

48 

1 

3 


84 

1982-83 

2 

7 

21 

52 

1 

2 


87 

1983-84 

2 

7 

22 

53 

1 

2 


92 

1984-85 

3 

8 

23 

60 

1 

3 


104 

1985-86 

4 

9 

26 

64 


3 


113 

1986-87 

5 

11 

28 

74 


4 


128 

1987-88 

5 

13 

32 

84 

2 

5 

1 

153 

1988-89 

8 

14 

36 

94 

1 

5 

3 

170 

1989-90 

10 

18 

33 

108 

3 

3 

2 

186 

1990-91 

9 

20 

36 

103 

2 

4 

3 

186 

1991-92 

12 

22 

35 

115 

2 

4 

4 

208 

1992-93 

14 

23 

37 

122 

2 

5 

G 

223 

1993-94 

17 

25 

38 

136 

2 

4 

8 

241 

1994-95 

21 

24 

36 

144 

3 

6 

8 

252 



Match-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 







Picl’ROLl'UiM: C(JiiSumption of Major Petroleum Products in Punjab 
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(’000 tonixes) 



Liciuefied 

petroleum 

ga.s 

Naphtha 

Motor 

gzisoleiie 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low- 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

I^roducts 

(Refineries) 

1980-81 

7 


83 

154 

597 

34 

207 

191 

- 1373 

1981-82 

9 


92 

180 

647 

36 

185 

349 

1610 

1982-83 

12 


98 

201 

765 

20 

110 

386 

1694 

1983-84 

22 


109 

224 

799 

18 

231 

315 

1837 

1984-85 

31 


113 

232 

912 

21 

215 

328 

1969 

1985-86 

44 


131 

233 

929 

15 

236 

353 

2062 

1986-87 

52 


141 

258 

965 

15 

320 

232 

2136 

1987-88 

61 

4 

163 

279 

1134 

18 

449 

158 

2412 

1988-89 

75 

1 

180 

301 

1084 

28 

267 

103 

2197 

1989-90 

93 

16 

216 

326 

1261 

24 

250 

175 

2507 

1990-91 

92 

49 

212 

325 

1197 

35 

365 

231 

2695 

1991-92 

108 

48 

207 

328 

1258 

49 

572 

155 

2946 

1992-93 

118 

57 

219 

328 

1314 

42 

569 

183 

3053 

1993-94 

129 

54 

247 

327 

1442 

46 

442 

281 

3190 

1994-95 

148 

50 

287 

341 

1605 

34 

532 

225 

3416 
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Prtrolki'M: C’(msuinp(u»ii M,:)..; 1* 4* iint I’i <nln( ts in Hai’yaiia 











(’06(1 tttuiusii 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolnzic 

Kcnisem* 

Iligli spri’fl 
dicsf'l ml 

I.U^llI 

till 

1 III n.ti 

mi 

1 .< i\\ 
'Ulplllll 
IlCrn \ 

< M k 

r’ctrolpuin 
pidcUu'ts 
(Ih’fiucrics) 

1980-81 

8 


33 

71 

311 

35 

2hi) 

3(1 

Sir 

1981-82 

10 


37 

81 

373 

■'ll) 

2 It) 

1 SL' 

1011 

1982-83 

13 


38 

96 

411 

28 

93 

236 

99(1 

1983-84 

16 


42 

lOG 

42.1 

2'l 

1 tO) 

I 56 

1039 

1984-85 

22 


48 

112 

513 

35 

171 

111 

1114 

1985-86 

30 


51 

114 

:i2(i 

31 

147 

1 2(1 

1135 

19SG-S7 

36 


63 

123 

594 

3(i 

212 

15(1 

1334 

1987-88 

44 


73 

132 

fisri 

11 

2(.l 

121 

1459 

1988-89 

53 


81 

139 

G3T 

49 

177 

116 

1336 

1989-90 

65 

6 

99 

150 

737 

IS 

KiO 

].S2 

1599 

1990-91 

73 


106 

152 

797 

43 

203 

172 

1701 

1991-92 

82 


112 

153 

.S5-J 

17 

1 

I.ii 

1806 

1992-93 

88 


116 

153 

945 

31 

271 

1 10 

1857 

1993-94 

93 


123 

157 

1077 

13 

*1 )• 1 
t .. 

IS(, 

2022 

1994-95 

105 

4 

134 

160 

1215 

15 

277 

i 38 

2180' 



March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econorf^y 




iCTROi.FAiM; Corisumi)ti()n ot Major Pctrolemii Products in Uttar Pradesh 
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(’000 tounos) 



Liqiioficcl 

potrolcum 

gas 

Naphtha 

Motoi 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

products 

(Refineries) 

1080-81 

29 

283 

114 

394 

nil 

101 

290 


2504 

19S1 82 

30 

501 

122 

402 

1201 

109 

232 

1 

2961 

1082-83 

48 

580 

128 

579 

1246 

103 

242 

11 

3196 

1983-84 

01 

631 

148 

006 

1315 

109 

218 

47 

3366 

1984-85 

83 

653 

163 

654 

1469 

123 

214 

83 

3779 

1985-80 

104 

590 

179 

088 

1583 

109 

212 

77 

3860 

1986-87 

132 

655 

206 

723 

1837 

114 

184 

121 

4369 

1987 -88 

153 

554 

241 

789 

2080 

131 

145 

90 

4610 

1988-89 

191 

697 

269 

842 

2256 

135 

144 

117 

5088 

1989 90 

231 

681 

325 

909 

2543 

134 

155 

131 

5568 

1990-91 

247 

548 

337 

917 

2651 

142 

124 

148 

5548 

1991 -92 

290 

559 

345 

928 

2979 

145 

120 

170 

5970 

1992-93 

322 

603 

340 

928 

3187 

119 

179 

162 

6252 

1993 -94 

355 

507 

300 

970 

3362 

119 

178 

182 

0470 

1994-95 

399 

794 

367 

1023 

3615 

139 

310 

168 

7222 



Energy Centre for Monitoring Indian Economy 
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Petroleum: Consmnpt.ion ot M.nur INi yjU -u3n Pnuim ts in RaiastliaTi 


('Hl)l) tomics) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
tliesel oil 

hill n,u e 
oil 

I *( )\V 
Milphui 
lie.ivv 

St 0( K 

PetrolerniT 

products 

(Refiiifirips) 

1980-81 

5 

115 

47 

128 

553 

46 

64 


1R5(1 

1981-82 

-7 

142 

48 

143 

596 

39 

'■iTi 


1133 

1982-83 

12 

145 

55 

153 

674 

32 

5ti 


1239 

1983-84 

17 

145 

58 

165 

668 

21 

72 


1259 

1984-85 

32 

150 

64 

177 

751 

27 

HI 


1375 

1985-86 

30 

164 

73 

187 

795 

18 

7^ 

ID 

1498 

1986-87 

40 

158 

82 

211 

893 

17 

HO 

23 

1695 

1987-88 

48 

133 

89 

226 

986 

21 

63 

31 

1783 

1988-89 

61 

156 

100 

247 

1030 

20 

368 

154 

2305 

1989-90 

71 

170 

121 

264 

1141 

IS 

21 >8 

221 

2452 

1990-91 

78 

180 

127 

273 

1171 

22 

137 

106 

2264 

1991-92 

91 

180 

130 

271 

1333 

31 

1.9 

130 

2433 

1992-93 

106 

171 

136 

268 

1487 

40 

60 

120 

2595 

1993-94 

121 

193 

146 

286 

1640 

3;{ 

71 

1 12 

2833 

1994-95 

131 

232 

167 

30G 

1796 

13 

101 

13H 

3120 



March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econonny 












F'rROLicUM: Consumption of Major Petroleum Products in Delhi 


oo 


(’000 tonnes) 



Liquefied 

petroleum 

Ras 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 
products 
(R efincries) 

1980-81 

47 


133 

122 

377 

28 

116 


1110 

1981-82 

55 


141 

137 

372 

42 

119 


1168 

1982-83 

66 


152 

147 

392 

49 

' 125 


1230 

1983- 84 

76 


171 

157 

449 

63 

119 


1391 

1984-85 

89 

2 

187 

165 

474 

60 

123 

3 

1498 

1985-86 

114 


205 

177 

530 

49 

145 

5 

1650 

1986-87 

128 

1 

233 

189 

621 

55 

114 

10 

1717 

1987-88 

144 

4 

260 

200 

741 

59 

88 

10 

1894 

1988-89 

168 

56 

293 

209 

665 

55 

81 

7 

1945 

1989-90 

190 

59 

330 

213 

718 

73 

111 

50 

2291 

1990-91 

205 

75 

344 

232 

732 

66 

77 

18 

. 22S2 

1991-92 

221 

1 

356 

231 

747 

61 

76 

29 

2259 

1992-93 

239 


363 

237 

810 

41 

70 

21 

2292 

1993-94 

259 


375 

238 

840 

67 

63 

21 

2436 

1994-95 

277 


408 

240 

929 

64 

57 

15 

2692 




I.PC) asacaa HSf)() 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Petroleum: ('»usniiii >iinn •»! !'»■! inlfinu Mnnluct,.:; 









1 III M.n (' 

(.il 

I .( i\\ 

"lllpluil 
llfM\ \ 
si 1 It K 

1 (l(l() tiiinu’s) 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kpi’osoiit* 

lllgll 

(lii’sc'I (111 

l.ii',!it 
(llCM'l (t)l 

imirliicts 

(Th'liuiTU's) 

1980-81 

12 

88 

61 

226 

525 

68 

31 1 

39~ 

Hlif 

1981-82 

10 

119 

63 

254 

525 

S', 

K.s 

'5(12 

1G4I 

1982-83 

11 

129 

67 

269 

645 

9.5 

H>1 

.301 

1854 

1983-84 

16 

120 

73 

275 

no;} 

S), 

it. 1 

275 

isni 

1984-85 

20 

97 

79 

308 

729 

108 

131 

.301 

1871 

1985-86 

27 

138 

85 

327 

795 

1 IS 

1 ’,<> 

2i 1 

1989 

1986-87 

35 

119 

94 

370 

860 

173 

15') 

282 

2564 

1987-88 

38 

130 

106 

415 

9 i:5 

ISJ 

2 ; 1 

I'll. 

2i:3li 

1988-89 

50 

99 

116 

443 

1092 

2(10 

2 13 

2(13 

2676 

1989-90 

54 

73 

135 

471 

11% 

2ll<t 

I : 

!7'l 

28 U) 

1990-91 

62 

105 

140 

469 

1237 

18.'} 


1.31 

285,9 

1991-92 

70 

87 

136 

469 

125S 

r, 5 

Kill 

1(1(1 

2846 

1992-93 

86 

119 

155 

578 

1530 

17(i 

1 : 5 ;} 

87 

3389 

1993-94 

90 

46 

136 

511 

1:129 

1 1.5 

I'l.' 

71 

2904 

1994-95 

99 

106 

144 

559 

1458 

11 ■> 

:5'i 1 

lll.'i 

3216 
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[•ri'KOl.EiJM ; Cuiisuinptioii of Major Petroleum Products in Orissa 
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(’OOU toiiui's) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Fnniacc 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

products 

(Refiiuuies) 

1980-81 

3 

61 

22 

74 

180 

4 

148 

t 

529 

1981 -82 

3 

98 

23 

S3 

190 

8 

121 

71 

641 

1982-83 

3 

66 

24 

94 

214 

5 

78 

94 

623 

1983 84 

4 

59 

26 

01 

231 

6 

86 

55 

604 

1984-85 

3 

73 

29 

100 

243 

8 

74 

83 

647 

1985- 86 

7 

106 

30 

108 

285 

12 

82 

78 

748 

1986-87 

9 

102 

35 

119 

317 

20 

80 

76 

808 

1987-88 

10 

90 

40 

132 

347 

16 

141 

73 

908 

1988-89 

13 

102 

44 

144 

364 

15 

189 

65 

992 

1989- 90 

16 

105 

52 

158 

391 

16 

184 

76 

1085 

1990-91 

20 

108 

54 

15G 

426 

23 

194 

51 

1125 

1991-92 

23 

92 

55 

155 

471 

17 

239 

35 

1197 

1992-93 

25 

108 

56 

156 

504 

14 

273 

15 

, 1240 

1993 94 

31 

123 

59 

175 

534 

20 

234 

28 

1275 

1994-95 

35 

105 

63 

204 

573 

31 

285 

12 

1386 
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Petroleum: Consumption of M;i jnr IN i if iltMun I'm 



Liquefied Naphtha Motor Kerosene 

petroleum gasolene 

gas 

1980-81 l9 88 102 401 


1981-82 

21 

1982-83 

26 

1983-84 

33 

1084r-85 

54 

1985-86 

56 

1986-87 

74 

1987-88 

81 

1988-89 

100 

1989-90 

116 

1990 -91 

125 

1991-92 

135 

1992-93 

148 

1993-94 

159 

1994-95 

176 


124 

103 

435 

54 

lOD 

458 

131 

112 

505 

110 

114 

557 

85 

115 

573 

90 

122 

603 

95 

128 

653 

54 

135 

678 

41 

149 

734 

74 

150 

752 

9 

144 

736 

70 

142 

750 

40 

144 

761 

4 

150 

782 


( (KIO toiuiosl 

tS~.j _ \ — 


s|)eecl 
sf'l oil 

Light 

(liosel nil 

I*’lU 11.u c 
< 111 

1 .fJW 
‘'ttljillUl 
lie.IV V 
•'t 1 M K 

Uetrolemu 

pi'erluctK 

(Refiuenes) 

751 

112 

373 

24 

2178 . 

718 

Klf'. 

3 It. 

89 

2282 

795 

127 

280 

110 

2267 

770 

I 12 

w.s 

<s 1 

2591 

817 

152 

3 13 

.85 

2733 

878 

1 ■{ I 

:{5<s 

f.(. 

2709 

901 

131 

.304 

48 

2813 

971 

1 ")7 

352 

(.2 

2975 

1128 

200 

2iiH 

71 

3194 

1233 

Ifl 1 


(.8 

3401 

1253 

210 

2iir» 

(i3 

3425 

1321 

1 05 

2.0. 

< iT) 

3322 

1424 

155 

237 

28 

3373 

1401 

137 

3 1.3 

<) 

3340 

1507 

I 10 

285 

0 

34G3 
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Petroleum ; CoiiHumptioii of Major Petroleum Products in Assam 
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(’OOP tonnes) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Fiiniace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

products 

(Refineries) 

1980-81 

2 


30 

103 

159 

22 

64 

27 

512 

1981-82 

3 


33 

134 

192 

12 

47 


538 

1982-83 

4 


32 

155 

190 

9 

57 

14 

575 

1983-84 

11 


35 

170 

203 

8 

38 

34 

584 

1984-85 

16 


39 

185 

231 

9 

45 

20 

676 

1985-86 

21 

3 

43 

207 

262 

8 

49 

19' 

757 

. 1986-87 

26 

20 

48 

220 

274 

7 

48 

36 

807 

1987-88 

27 

24 

56 

236 

295 

6 

G2 

42 

881 

1988-89 

31 

16 

58 

253 

307 

5 

70 

30 

945 

1989-90 

34 

25 

61 

257 

328 

G 

97 

46 

1048 

1990-91 

35 

21 

57 

259 

334 

8 

06 

45 

1029 

1991-92 

41 


53 

265 

334 

10 

99 

42 

986 

1992-93 

45 

22 

53 

253 

337 

5 

68 

40 

932 

1993-94 

47 

24 

51 

255 

346 

5 

52 

27 

905 

1994-95 

51 

15 

53 

260 

359 

4 

64 

33' 

941 
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PetrolkuM: C/'f)iisniiiptmil (»{ Mnim 


I'fi tnlfinn 1*10(1 


in Gujatai 


Liquefied Naphtha Motor Korosonc Hij^h .spectl 
petroleum gasolene diesel oil 

gas 


1980-81 

33 

455 

122 

394 

692 

1981-82 

41 

499 

125 

442 

TO.') 

1982-83 

51 

517 

138 

498 

836 

1983-84 

59 

537 ’ 

157 

522 

S(ir, 

1984-88 

80 

584 

178 

550 

970 

1985-86 

98 

590 

186 

581 

1002 

1986-87 

127 

629 

204 

614 

1063 

1987-88 

149 

610 

226 

667 

1109 

1988-89 

167 

628 

242 

700 

1166 

1989-90 

200 

592 

280 

752 

1296 

1990-91 

215 

599 

277 

777 

1329 

1991-92 

234 

664 

283 

779 

1458 

1992-^93 ' 

258 

579 ' 

276 

' 779 

1559 

1993-94 

268 

589 

311 

790 

1772 

1994-95 

289 

568 

327 

806 

1921) 


right 
>1 011 

Kin 11.11 e 

1 )il 

I.nw 

siilplini 

lie.n ^ 
sttK Iv 

(’()()() toiUK'sl 
l’et,r()lpum 
piticluds 

(Heftnprics) 

*291' 


HiirT 

W 

2 15 

:',93 

lost, 

3812 

260 

497 

11.SI 

4242 

202 

10(1 

12 11 

4410 

278 

4.30 

1313 

4733 

209 

.3;i3 

INI 

47G8 

202 

30,s 

1635 

5098 

193 

32S 

162;! 

5247 

241 

366 

l.’iOl 

5423 

20;', 

31 S 

1 l.si 

5538 

251 

306 

148.5 

5699 

2(iS 

:i2N 

15 IT 

6058 

270 

273 

1.521 

5984 

23 1 

.’.15 

I2(. 1 

5990 

236 

1.50 

1.5.58 

0712 
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(’000 fcunneH) 


Liciuefit'cl 

potrokniin 

ga.s 

Naphtha 

Motor 

gasoloiio 

Kciosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furiiac'o 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

products 

(Rofiiiories) 

1980-81 

135 

377 

274 

822 

1374 

239 

1075 

657 

5694 

1981-82 

162 

406 

294 

878 

1472 

202 

863 

687 

5667 

1982-83 

183 

362 

318 

942 

1530 

220 

1028 

595 

5869 

1983-84 

212 

286 

350 

990 

1630 

223 

848 

761 

6134 

1984-85 

244 

324 

388 

1050 

1067 

256 

811 

911 

6544 

1985 8G 

290 

323 

420 

1103 

1824 

236 

820 

997 

6915 

1986-87 

346 

279 

456 

1163 

1969 

238 

712 

938 

rise 

1987-88 

376 

285 

508 

1256 

2096 

276 

773 

938 

7642 

1988-89 

427 

427 

530 

1360 

2315 

326 

956 

848 

8438 

1989 90 

443 

543 

584 

1400 

2517 

330 

895 

989 

9004 

1990-91 

496 

585 

581 

1495 

26X5 

337 

792 

1317 

9446 

1991-92 

502 

568 

576 

1501 

2091 

326 

915 

1120 

9281 

1992-93 

521 

632 

557 

1506 

2803 

347 

1111 

1111 

9785 

1993-94 

554 

535 

582 

1523 

2970 

355 

1046 

1355 

10184 

1994-95 

606 

389 

629 

1519 

3227 

345 

1205 

10X7 

10253 
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Petroleum 

: Consumption f)! M: 

i p »i 1 h't !'(1 

l*'iii n.M <• 

C 111 

Iciim P 

roducts in Goa 








I A 1\\ 
->ull)lmi 
lie.i\ \ 
st ()( k 

( 000 Ujiiiu'h) 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosoiie 

High sjuM'd 
diesel oil 

Light 
diesel ml 

IN'tvokiuu 

piixhii'ts 

(Ri'iiiuuies) 

1980-81 

1 

61 

9 

14 

75 

3 

117 


308 

1981-82 

-2 

167 

9 

IG 

87 

-3 

lO.") 


434 

1982-83 

-2 

217 

10 

-18 

76 

-3 

98 


457 

1983-84 

3 

185 

11 

19 

81 

1 

101 


425 

1984-85 

5 

174 

12 

21 

81 

5 

103 


545 

1985-86 

6 

220 

13 

22 

SS 

5 

103 


495 

198G-87 

8 

232 

14 

23 

93 

7 

100 

2 

53S , 

1987-88 

9 

224 

17 

26 

91 

5 

98 

(i 

5511 

1988-89 

10 

212 

18 

26 

94 

5 

77 

25 

914 

1989-90 

12 

219 

21 

29 

101 

•1 

27 

70 

G(19 

1990-91 

13 

238 

22 

31 

106 

c) 

34 

79 

G16 

1991-92 

14 

266 

24 

31 

117 

T) 

88 

:»l 

G72 

1992-93 

14 

257 

25 

27 

126 

9 

134 

9 

G59 

1993-94 

16 

240 

27 

27 

141 

5 

1 t8 

8 

GG? 

1994-95 

17 

253 

28 

29 

107 

9 

1-17 

1 

G83 
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(’000 tOUIKis) 


Liciucfied 

pfitrolcum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Peti oleum 
pnxlucts 
(Refineries) 

1980-81 

12 

13 

54 

190 

572 

8 

167 


1102 

1981 82 

17 

8 

57 

214 

620 

7 

167 


1199 

1982-83 

20 

18 

60 

227 

683 

5 

178 


ISIS 

1983-84 

28 

10 

69 

246 

750 

6 

307 

1 

1535 

1984-85 

28 

33 

78 

269 

784 

10 

326 

7 

, 1643 

1985 SO 

51 

30 

87 

270 

845 

ID 

328 

37 

1806 

1986-87 

68 

34 

98 

295 

928 

18 

268 

55 

1945 

1987- 88 

79 

25 

118 

331 

1027 

18 

272 

66 

2117 

1988-89 

96 

11 

134 

- 359 

1138 

23 

299 

73 

2318 

1989-90 

118 

2 

162 

379 

1211 

24 

265 

127 

2502 

1990-91 

115 


165 

385 

1229 

25 

244 

100 

2463 

1991-92 

128 


169 

372 

1344 

18 

259 

57 

2552 

1992-93 

141 


164 

377 

1384 

21 

293 

62 

2660 

1993 -94 

154 


174 

405 

1487 

20 

215 

72 

2774 

1994-95 

168 

2 

187 

441 

1649 

26 

263 

72 

3099 
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Petroleum: 

Consunipl. 

ion of Major P( 

‘tr<)lruiil 1 

t ulur 

jsju A 

fitilira Prackt 








UK e 

oil 

1.11\\ 
''itllihui 
1m-iI\'\ 
si o<k 

( 000 (.(HllK's) 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasoIeuG 

Kerosene 

High speed 1 

diesel oil diesi 

Jiglll 1*1111 

el oil 

1 ’'•t.rolduui 
IHOllucts 
(Hehueries) 

1980~B1 

29 

09 

75 

313 

892 

35 

236 


1759 

1981-82 

39 

73 

80 

337 

S82 

22 

199 


175fi 

1982-83 

51 

08 

8S 

376 

909 

23 

205 

8 

184? 

1983-84 

60 

83 

99 

399 

978 

25 

LS.s 

11 

20.34 

1984-85 

75 

77 

122 

418 

108G 

20 

in 

U) 

2150. 

1985-8G 

101 

82 

132 

417 

1185 

X] 

107 

38 

22f3() 

1986-87 

122 

79 

149 

426 

1253 

20 

111 

57 

2403 

1987-88 

140 

64 

169 

473 

1366 

21 

III) 

58 

2587 

1988-89 

161 

66 

183 

514 

1487 

28 

139 

65 

2834 

1989-90 

177 

65 

208 

545 

] 676 

;}(> 

2;'.i) 

59 

322G 

1990-91 

181 

78 

217 

576 

1719 

II 

197 

98 

3339 

1991-92 

202 

53 

220 

565 

1875 

:ii 

ir>o 

92 

;i444 

1992-93 

213 

60 

225 

582 

2109 

32 

169 

100 

3751 

1993-94 

235 

75 

242 

591 

2391 

32 

19S 

ss 

3931 

1994-95 

254 

79 

270 

598 

2422 

31 

221 

81 

4211) 
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Petroleum; Consumption of Major Petroleum Products in Karnataka 
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(’(100 fconiK-is) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene' 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 
products 
(Refill eric's) 

1980-81 

16 

102 

102 

234 

536 

15 

172 


1238 

1981-82 

22 

153 

103 

' 256 

540 

14 

171 


1328 

1982-83 

28 

135 

110 

278 

582 

IS 

154 


1372 

1983-84 

36 

118 

120 

293 

646 

17 

156 

■ 

1489 

1984-85 

46 

164 

131 

315 

719 

18 

172 

5 

1668 

1985-86 

59 

124 

139 

329 

797 

19 

140 

38 

1733 

1986-87 

71 

163 

152 

354 

842 

20 

196 

47 

1979- 

1987-88 

81 

103 

169 

389 

908 

19 

190 

48 

2038 

19SS-89 

92 

151 

188 

413 

939 

18 

215 

54 

2205 

1989-90 

103 

111 

215 

432 

1000 

20 

216 

75 

2347 

1990-91 

109 

140 

219 

439 

1053 

21 

220 

98 

2460 

1991-92 

123 

137 

221 

441 

1148 ' 

22 

239 

82 

2579 

1992-93 

135 

99 

232 

452 

1275 

21 

262 

33 

2700 

1993-94 

150 

99 

252 

452 

1388 

22 

251 

57 

2888 

1994-95 

170 

128 

275 

459 

1517 

22 

365 

. 37 

3182 ; 
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Petroleum: Consumption qI’ Majoi P(-lr(.lnim Proflucta in Kerala 


('LOO loinu's) 


Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

r HI n.ici' 

oil 

1 il »\v 
suliiliiir 
lieiiv \ 
''t,o( K 

Oetnilciiiii 
products 
(lO'liiK'rios) 

1980-81 

7 

191 

88 

- 130 

352 

11 

217 

fil 


1981-82 

8 

188 

93 

137 

354 

1 1 

IS 1 

S-1 

1127 

1982-83 

10 

167 

99 

148 

387 

12 

107 

106 

-Ultf 

1983-84 

12 

158 

lOG 

158 

428 

12 

101 

107 

IICG 

1984-85 

16 

193 

120 

178 

452 

10 

133 

75 

1292 

1985-86 

28 

163 

124 

188 

485 

') 

s.t 

1 11 

1322 

1986-87 

41 

187 

134 

204 

545 

16 

100 

108 

1470' 

1987-88 

46 

166 

139 

229 

600 

12 

11) 

or. 

1578 

1988-89 

51 

213 

140 

245 

650 

11 

Ml 

113 

1733' 

1989-90 

76 

173 

149 

258 

083 

10 

1 IS 

1 IS 

1796 

1990-91 

81 

185 

148 

262 

690 

11 

LSI 

m 

1911 

1991-92 

92 

177 

144 

256 

745 

10 

l.'i.i 

1 (.:> 

1974 

1992-93 

91 

133 

144 

266 

803 

10 

M9 

J70 

2023 

1993-94 

100 

167 

157 

270 

960 

9 

1 IS 

ITt) 

220(1 

1994-95 

116 

184 

174 

273 

1054 

10 

17.3 

181 

2419 
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TROLl:um: ConsiiiniJtioii of Major Petroleum Products in Tamil Nadu 
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(’UOO loniit's) 



Liquefied 

petroleum 

gas 

Naphtha 

Motor 

gasolene 

Kerosene 

High speed 
diesel oil 

Light 
diesel oil 

Furnace 

oil 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Petroleum 

lii'oducts 

(Refineries) 

1980-81 

32 

460 

117 

360 

1029 

52 

1018 

1 

3198 

1981-82 

40 

449 

114 

384 

1025 

48 

737 


2964 

1982-83 

52 

432 

123 

417 

1218 

50 

648 

53 

3176 

1983 -84 

62 

341 

129 

440 

1325 

51 

545 

234 

3333 

1984-85 

80 

476 

142 

475 

1225 

49 

625 

200 

3527 

1985-86 

127 

460 

148 

492 

1543 

51 

338 

372 

3742 

1986-87 

150 

515 

161 

522 

1620 

45 

359 

430 

' 4045 

1987-88 

157 

• 341 

185 

568 

1803 

49 

466 

322 

4168 

1988-89 

178 

473 

205 

601 

1930 

54 

587 

238 

4607 

1989-90 

201 

466 

232 

647 

2069 

58 

596 

2GS 

490G 

1990-91 

204 

461 

238 

656 

2006 

58 

610 

220 

4814 , 

1991- 92 

220 

493 

241 

642 

2097 

53 

621 

255 

5017 

1992-93 

238 

472 

244 

662 

2144 

51 

691 

179 

5095 

1993-94 

257 

439 

262 

666 

2233 

52 

656 

213 

5210 

1994-95 

285 

487 

291 

671 

2444 

44 

654 

260 

5627 
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Petroleum: Basic Coiliim Price's 


(1-X si (II r>l 1 ‘i't rolcinti Products 


(Us./unit,) 



Liquefied 

Liquefied 

Liquefied 

Naphtha 

Naphtha 

Mol (n 

Avial ion 

Kerosciip 


petroleum 

petroleum 

petroleum 



g.iM ileiic 

1 111 l)iiu< 



gas 

gas 

gas 




ilK'l 



Domestic 

Essential 

Non-Essential 

Other 

Feitiliseis 

Otlici 


Donu'stip 





Consumers 


C«)n.suinei.s 




(’000 

(’000 

(’000 

(’000 

(Toniu's) 

(Tonnes) 

(4 oimes) 

(Touiu's) 


litres) 

litres) 

litres) 

litres) 





01 Jau 1977 

1483 

1777 


1012 

596 

2945 



01 Mar 1978 

1495 

1789 


1012 

590 

;i().50 



01 Jan 1973 

1633 

1927 


- 1012 

596 

3538 

1377 

1194 

17 Aug 1979 

1966 

2260 


2482 

590 

3.S,S,S 

L’l 17 

J,3G4 

OS Jun 1980 

1966 

2260 


2692 

1071 

4538 

3217 

1295 

13 Jan 1981 

2301 

2595 


2792 

1,371 

‘lOO.S 

,35,37 

1395 

11 Jul 1981 

2634 

2928 


2792 

172:i 

543.8 

:iS72 

1545 

15 Feb 1983 

2634 

2928 


2792 

172.3 

,5 1.38 

1122 

1545 

17 Mar 1985 

3029 

3978 

5128 

3211 

1982 

(i;i09 

17'1() 

1822 

01 Feb 1986 

3729 

3978 

5128 

3211 

1982 

080!» 

52 10 

2047 

06 Feb 1986 

3449 

' 3378 

5X28 

3211 

1982 

6709 

52-10 

1957 

20 Mar 1987 

3449 

5001 

6151 

3211 

1982 

(i709 

,5 2 10 

1957 

09 Jan 1988 

3449 

5001 

6151 

3211 

1982 

709 1 

52 10 

1957 

01 Mar 1988 

3449 

5001 

6151 

3211 

1 982 

7S Ifi 

,52 10 

19.57 

20 Mar 1990 

3449 

5001 

6151 

3211 

1982 

89 11 

6500 

19,57 

15 Oft 1990' 

3449 

6251 

7680 

4014 

2-178 

1 1 I.SII 

,S200 

244fi 

25 Jul 1991 

4139 

6877 

8458 

4415 

2726 

1.3 IK) 

9810 

2202 

16 Sep 1992 

5136 

12588 

14169 

6070 

.3723 

1 1 11.3 

108,18 

2202 

02 Feb 1994 

5840 

12588 

14169 

6076 

3723 

1511 3 

108:18 

2202 

01 Miu- 1994 

5309 

11443 

12881 

0076 

3723 

1 2,S 1 i 

08,52 

2001 

or Jul 1996 

6902 


13900 

6683 

4840 

16055 

io.s:i8 

2001 

02 Sep 1997 

7958 


14303 

7024 

702 1 

1 7055 

108.38 

2001 

17 Jan 1998 

7958 


14303 

7444 

74-11 

17055 

! 11838 

2001 

01 Apr 1998 

7958 


10015 

7072 

7072 

1705,5 

10,8.38 

2001 
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Pi: rnoLHUM. Basic Ceiling Prices (Ex-storage) of Petroleum Pioclucts 


6<J 


(Rs./uiiit) 



High speed 
diesel oil 

(’000 

litres) 

Light 
diesel oil 

(’000 

litres) 

Furnace 

oil 

Other 

Consumers 

(’000 

litres) 

Furnace 

oil 

Fertilisers 

(’000 

litres) 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Other 

Consumers 

(Tonnes) 

Low 

sulphur 

heavy 

stock 

Fertilisers 

(Tonnes) 

Bitumen & 
asphalt 

Other 

Consumers 

(Tonnes) 

Bitumen & 
asphalt. 

Bulk 

Consumers 

(Tonnes) 

01 Jan 1977 

1095 

880 

764 




952 

671 

01 Mar 1978 

1114 

887 

889 




961 

676 

01 Jan 1979 

1209 

887 

889 

829 



961 

676 

17 Auf> 1979 

1377 

1207 

1209 

829 



1461 

1176 

08 Jun 1980 

1960 

1857 

1859 

829 



2111 

1826 

13 Jan 1981 

2330 

2227 

2189 

1039 



2346 

2061 

11 Jul 1981 

2650 

2506 

2424 

1274 



2608 

2323 

15 F(>h 1983 

2850 

2656 

2524 

1274 



2696 

2196 

17 Mai- 1985 

3078 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

01 Fob 1986 

3188 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

06 Fob 1986 

3116 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

20 Mai 1987 

3116 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

09 Jan 1988 

3096 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

01 Mai 1988 

3096 

3054 

2903 

1320 



3100 

2575 

20 Mar 1990 

3634 

3054 

2903 

1320 

2769 

1349 

3100 

2575 

15 C)<t 1990 

4542 

3817 

3629 

1650 

3461 

1686 

3875 

3219 

25 Jul 1991 

4542 

4199 

3992 

1815 

3807 

1854 

4262 

3540 

16 Sop 1992 

5539 

5396 

4989 

2812 

480*4 

2852 

5259 

4538 

02 Feb 1994 

6289 

6146 

4989 

2812 

4804 

2852 

5259 

4538 

01 Mar 1994 

5717 

5588 

4535 

2812 

4804 

2852 

4781 

4125 

07 Jul 1996 

6575 

7264 

5896 

3656 

6245 

3707 

6216 

5363 

02 So]j 1997 

8375 

7264 

5143 

5143 

6089 

6089 

7050 

5G00 

17 Jan 1998 

8375 

7264 

5053 

5053 

5452 

5452 

7050 

5600 

01 Aj)i 1998 

7839 

7201 

4801 

4801 

5071 

5071 

7050 

5000 
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Motor gasolene 


01 Jan 1972 ■ 
01 Jan 1973 
01 Jan 1974 
01 Jan 1975 
01 Jan 1976 
01 Jan 1977 
01 Jan 1078 
01 Jan 1979 
01 Apr 1979 
17 Aug 1979 
'll Sep 1979 
08 Jun 1980 
13 Jan 1981 
11 Jul 1981 
01 Apr 1982 
15 Feb 1983 
01 Apr 1983 
01 Apr 1984 
01 Jun 1984 
17 Mar 1985 
26 Mar 1985 
01 Feb 1986 
06 Feb 1986 - 
01 Apr 1987 
01 Apr 1988 
01 Apr 1989 
01 Apr 1990 
01 Apr 1991 
01 Apr 1992 
01 Apr 1993 
01 Mar 1994 
01 Mai 1995 
08 Apr 1995 
01 Oct 1995 
02 Jan 1996 
03 Jill 199G 
01 Apr 1997 
02 Sep 1997 
01 Jan 1998 
01 Ajir 1998 
03 Jim 199S 


Delhi 

(Hs./ 

Litres) 


(fo./ 

Litres) 


1.43 

1.44 
2.78 
3.27 
3.39 
3.39 
3.39 
4.04 

4.41 

5.11 

5.50 
6.07 
6.07 
5.90 
5.99 
6.09 

6.12 

7.00 

7.54 

7.43 

7.43 

8.50 
8.50 
9.84 

12.23 
14.62 
15.71 
16.78 
16.78 
16.80 
16.95 
16.95 . 
21 13 
21.13 
22.84 
22.84 
22.84 
23.04 


1.39 
1.41 
2.69 
3.19 
3.30 
3.29 
3.29 
4.90 

4.25 

4.90 
5.29- 
6.17 
G.17 
6.17 
6.16 
6 44 
6.44 

7.39 

7.96 
7.84 
7.84 
- .8.98. 
9.43 
11.09 
13.81 
17.17 
18.74 
19.98 
19.98 
19.98 
19.98 
19.98 
24.91 
24.91 
26.79 
26.79 
26 79 
28.14 


alcutta 

Mumbai 

Delhi 

(Rs./ 

(R.s./ 

(ns./ 

Litres) 

Litres) 

Litres) 

,1.46 

1.42 

0.8G 

1.46 

1.43 

0.86 

2.82 

2.81 

0.84 

3.27 

3.26 

1 11 

3.39 

3.36 

1.36 

3.38 

3.39 

1.3 1 

3.38 

3.38 

1.34 

4.04 

4.04 

1.47 

4.42 

4.43 

1.66 



l.,58 

5.14 

5.1,5 

2.28 

5.54 

5.56 

2.67 

6.13 

6.1,5 

3,02 

6.13 

6.15 

3.02 

6.10 

6.21 

:i.i8 

6.31 

6.21 

3.19 

6.24 

6.32 

3.20 

6.24 

0.41 

3.22 

7.16 

7.34 

3.47 



3.39 

7.71 

7.90 

3.58 

7.60 

7.79 

3.50 

7.60 

7.79 

3.50 

8.70 

9.14 

3.50 

8.70 

9.14 

3.50 

10.07 

10.76 

4.08 

12.53 

13,72 

.5.0,5 

15.48 

16.71 

.5.0,5 

16..59 

17.91 

6,17 

17.70 

19.11 

6.98 

17.70 

19.26 

(i 98 

17.68 

19.26 

6.99 

17.68 

19 26 

6.9!) 

17.68 

19.26 

6.99 

22.0.5 

24.0:3 

8.02 

22.05 

24.03 

8.02 

23.55 

25 79 

10 .34 

23.54 

25.79 

10..39 

23.54 

25.79 

10.25 

24.70 

27.07 

10 25 


JM 1( < 

)l \ 1( it ni 

High sp( 

‘«'il ilu'si'l 1 

’heim.ii 

( '.ill 111 1.1 

(R.s , 

(Rs 

Liti cs) 

Lit ii's) 


omi 

0 .S7 

0 !)0 

0.88 

0 S7 

1 1.5 

1 10 

1..36 

1.3.5 

1 3,5 

I .{() 

i.:i.5 

1..36 

1.49 

1 1!) 

1 6(1 

1 (.,S 

1..59 

1,61) 

2.21 

2 2,5 

2.66 

2.66 

3 05 

.3 01 

;{.05 

a ‘)7 

3 111 
) } 1 

3.26 

3. .30 

.3.3 1 

3 .30 

:3.3i 

3 ,30 

.3,60 

.3 .5,5 

3.,52 

3 I.S 

3.73 

;5 (18 

3.65 

3.60 

.3 6 1 

.3 ,59 

3.61 

3 .5!) 

3 (.9 

.i .59 

4.36 

1 20 

.5 12 

,5 20 

,5.72 

,5;} 1 

6 91 

f» 1,; 

T.cSO 

7 27 

7 80 

7 2i 

7.80 

7 2,5 

7 80 

7 2,5 

7 80 

7.25 

8 !).5 

S ,32 

8.86 

.S 32 

1 1 .39 

10 (.3 

11 45 

10 08 

11 30 

10 .5.5 

11 .30 

10 55 


Miiiiilwi 
(Ms/ 
I.iti e^) 

or 

0 8:5 
0.81 
I 1)6 
1.28 
I 27 
1.27 

1 58 
1.50 
2,21 
2.61 

2 !)6 
2.06 
.5 21 
:}.21 

21 
.3.27 
.3 .52 
3.45 
.1 () 1 

3.. 57 
.3 6.3 
3 63 
3 63 

4.. 30 
,5 (i2 

.5,(18 

(1 88 

7 78 
78 1 
7.8 1 
78 1 
7 84 
!) 00 
0,00 
11 5.5 
11 .5.8 
11 1.3 
11 -13 
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■ riiOLlouM; R('1ail jn'iccs of LPG and K(tos('ih' 


Liquefied petroleum gas Kerosene 



Delhi 

Chennai 

Calcutta 

Mumbai 

Delhi 

Chennai 

Calcutta 

Mumbai 


(Rs./lS 

(RS./15 

(R.S./15 

(RS./14.2 

(Rs./ 

(R.S./ 

(Rs./ 

(E,s./ 


kg) 

kg) 

kg) 

kg) 

Litre.s) 

Litres) 

Litres) 

Litres) 

01 Jan 1972 





0.61 

0.57 

0,61 

0.57 

01 Jan 1973 





0.65 

0.65 

0.65 

0.61 

01 Jan 1974 





0.82 

0.85 

0.84 

0.82 

01 Jan 1975 

27.36 

23.91 

27.79 

22.10 

1.08 

1.10 

1.05 

1.04 

01 Jan 1976 

32.61 

29.36 

33.31 

26.75 

1,29 

1.31 

1.25 

1.21 

01 Jan 1977 





1.29 

1.31 

1.24 

1.21 

01 Jan 1978 





1.30 

1.31 

1.24 

1.18 

01 Jan 1979 

34.98 

38.90 

37.06 

26.94 





01 Apr 1979 





1.43 

1.43 

1.38 

1.29 

01 Aug 1979 





1.61 

1.62 

1.56 

1.46 

17 Aug 1979 

40,43 

37.32 

42.93 

33.96 





17 Sep 1979 





1.54 

1.55 

1 49 

1.39 

15 Feb 1980 





1.77 

1.78 

1.80 

1.70 

08 Juii 1980 

40.23 

37.81 

42.93 

33 96 

1.54 

1.55 

1.49 

1.39 

13 Jan 1981 





1.65 

1.67 

1.60 

1.49 

11 Jul 1981 

50.78 

48.74 

54.84 

43 52 

1.81 

1.84 

1.76 

l.GO 

13 Aug 1981 

45.53 


49.09 

38.94 





01 Apr 1982 

50 78 

48 74 

54.84 

43 52 

1.81 

1.78 

1.80 

1.66 

01 Sop 1982 

44.58 

47.17 

51.93 

43.14 





IS Mill 1983 





1.88 

1.89 

1.91 

1.80 

01 Apr 1983 

45.09 

47.17 

51.71 

43.14 

1.88 

1.88 

1.90 

1.80 

01 Api 1984 

45.09 

44.65 

52.71 

43.14 

1.89 

1.88 

1 92 

1.81 

01 Juu 1984 

45.47 

44.65 

49.90 

44.41 

1.92 

1.88 

1.92 

1.85 

17 Mar 1985 

51.35 

50.74 

56.34 

49.95 

2.18 

2.15 

2.18 

2.10 

26 Mar 1985 





2:11 

2.08 

2.12 

2.03 

01 Fel) 1986 

61.79 

61.56 

67.77 

GO 28 

2 34 

2.34 

2 36 

2.66 

06 Feb 1986 





2.25 

2.25 

2.27 

2.17 

01 Api 1987 

57.61 

57.24 

63.20 

56.15 

2.25 

2.25 

2.27 

2.17 

01 Apr 1988 

57.61 

57.24 

63.20 

56.15 

2.25 

2.25 

2.27 

2.14 

01 Api 1989 

57.61 

57.24 

63 20 

56.15 

2 25 

2.27 

2.27 

2.17 

01 Apr 1990 

57.61 

57.44 

63.20 

56.15 

2.25 

2.29 

2.27 

2.17 

01 Ain- 1991 

57.61 

57 44 

63.20 

56.15 

2.77 

2 95 

2.90 

2 60 

01 Apr 1992 

67.90 

71.06 

77.20 

66.81 

2.52 

2.80 

2.70 

2.44 

01 A]n 1993 

82.57 

86.58 

93 81 

81.5-1 

2.54 

2 80 

2.75 

2.44 

01 Mar 1994 

93.07 

97.55 

105.52 

91.94 

2.58 

2.80 

2.80 

2.53 

01 Mill 1995 

93.07 

97.54 

105 57 

91.94 

2 57 

2.80 

2.80 

2.55 

08 Apr 1995 





2.57 

2.80 

2.80 

2.55 

10 Api 1995 

93.28 

97 55 

105.27 

91 94 





01 (ht 1995 

93.78 

98.05 

106.99 

94.37 

2.57 

2.80 

2.80 

2.55 

02 Jan 1906 

93 78 

98.05 

106 99 

94.37 

2.57 

2 80 

2 80 

2 55 

03 Jul 1996 

119 95 

123.81 

136.66 

120.90 

2.57 

2,80 

2.80 

2.55 

01 A]n 1997 

119 95 

124 10 

136 65 

118.60 

2 58 

2.80 

2 80 

2.55 

02 Sep 1997 

136.00 

145.05 

158.55 

137.85 

2.56 

2.81 

2.80 

2.55 

01 Jan 1998 

136.00 

145.05 

158.55 

137 85 

2.56 

2.80 

3.05 

2 .oTj 

01 Api 1998 

136.00 

145.05 

158.55 

137.85 

2.56 

2.80 

3.05 

2.55 

03 Jun 1998 

136.00 

145 05 

158 55 

137.85 

2.5G 

2 80 

3.05 

2 55 


LPG pii( ('s for Calcultii are foi 14.2 kg eyliiidor w.j'.t. 1 .Tun 84 
L]^G ]jri(X‘s for Delhi are for 14.2 kg eylindei w.e.f. 1 Sep S2 
LPG jaicc's tor Cheniiai are fm 14.2 kg cylinder w.e.f. 1 Apr 84 
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PL-’/riKJLKUM: M.ukftm;; lift.nl UuMm- A ('onsmaors 


( Nium1»>is) 



Retail 

outlets 

MPDC 

Diesel 

SKO 

dealers 

LPG 

Distributors 

LPG 

Consunit'i's 

l.l’G 
Cniisviliii'is 
ol' IOC’ 

I.I’C 

('(msMiucis ( 

1 )1 

HIM ’I. 

LPG 

'nnsiiUH'rs 

oi 

HPC’L 

1980-81 

12042 

593 

5063 

1105 

3320032 

1790788 

007820 

9ir)U5 

1981-82 

12171 

601 

5052 

1169 

4299741 

234827(1 

822 170 

11'2l)()()l 

1982-83 

11884 

598 

4743 

1565 

5827576 

310r>0H’2 

12 111 12 

1482382 

1983-84 

12760 

669 

5118 

1791 

7437333 

4008030 

1503300 

18:15898 

1984-85 

13Q57 

545 

5276 

2223 

8940882 

481G232 

1041200 

22{)l)15n 

1985-86 

13446 

542 

598 

2742 

10664384 

5550158 

‘2:100078 

■279()1 18 

1986-87 

13896 

396 

5540 

3066 

12373462 

0300420 

2(>000‘2i 

:i:i()iii8 

1987-88 

14165 

396 

5653 

3307 

13810000 

7073100 

.'1025500 

.371 MOO 

1988-89 

14481 

390 

5723 

3537 

15004523 

7GG2117 

3.3101 10 

40.3220(j 

1989-90 

14787 

266 

5843 

3765 

16233041 

8320057 

.101 1 1 1'2 

43(11.') 12 

1990-91 

15069 

266 

5972 

3930 

1G984G00 

878440(1 

3705200 

4 i:{5()()(l 

1991-92 

15155 

266 

5994 

4038 

18140000 

0100000 

10 UiOOO 

l()8,51)(l() 

1992-93 

15206 

266 

6014 

4132 

19207000 

9977000 

i:i 15000 

48850(10 

1993-94 

15413 

234 

6053 

4292 

20734000 

1070000 

177(tl)00 

51!)8()()() 

1994-95 

16023 

231 

6156 

4673 

23137000 

1’21)45000 

5:170000 

571:30(10 
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(Nnijilj('i.s) 



1986 87 

1987 88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994- 95 

Jaininu & Kashmir 

104 

110 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

Hiiiiarhal Ptach-sh 

64 

71 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

84 

Punjab 

914 

922 

931 

940 

946 

947 

946 

959 

1001 

Haryana 

450 

462 

472 

482 

491 

492 

494 

507 

529 

Uttar Pradesh 

1695 

1723 

1774 

1820 

1887 

1910 

1933 

968 

2092 

P a jasthan 

769 

799 

834 

868 

891 

896 

899 

907 

954 

Delhi 

231 

232 

233 

234 

234 

241 

244 

250 

270 

Chain ligai h 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

21 

25 

30 

Bihm 

823 

840 

868 

892 

908 

913 

918 

931 

999 

Orissa 

295 

303 

307 

316 

325 

330 

332 

339 

34G 

West Bengal 

951 

956 

963 

981 

998 

1006 

1008 

1011 

1025 

Assam 

284 

292 

305 

315 

322 

324 

324 

324 

33C 

Meghalaya 

35 

40 

42 

46 

48 

49 

49 

49 

53 

Tnpura 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

Mizoram 

9 

8 

9 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

Manipur 

17 

19 

24 

26 

28 

28 

28 

28 

28 

Nagaland 

19 

21 

23 

24 

26 

26 

26 

26 

27 

Aiuiidchal Pnnlesh 

19 

21 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

29 

Sikkim 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11) 

11 

Andaman &; Nic obai 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Gujarat 

897 

914 

930 

948 

964 

965 

968 

971 

1009 

Mahaiaslitra 

1432 

1445 

1466 

1489 

1519 

1527 

1538 

154-1 

1575 

Goa 

65 

64 

60 

63 

65 

65 

65 

65 

67 

Madhva Pradcsli 

807 

808 

823 

841 

869 

870 

874 

898 

950 

Daman Sz Diu 



4 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

Dadia &: Nagat Ilavcli 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

\ 

Lakshadweep 










Audhia Pradesh 

1103 

1132 

1155 

1181 

1191 

1103 

1195 

1212 

1242 

Karnataka 

861 

885 

899 

915 

925 

926 

928 

044 

975 

Kei ala 

650 

062 

679 

G90 

698 

699 

700 

713 

726 

Tamil Nadu 

1322 

1349 

1381 

1394 

1401 

1408 

1408 

1430 

1467 

Pondiehen v 

24 

25 

25 

25 

25 

27 

27 

28 

28 
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Petrolk 

HIM: 


‘ Mull ijMii ju 

i-.f I 

2 ’<t.r 

llsMlhiitlou Cciltois 








11 


1986-87 

1987-88 

1988-89 1989 

90 

1990 91 1 

1991 '12 199: 

Jatmitu &: Kashmir 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

Himachal Pradesh 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Punjab 

20 

20 

20 

17 

17 

17 

17 

14 

14 

Harvaiia 

23 

• 23 

23 

20 

20 

20 

21) 

16 

IS 

Ufct.ar Pradpsh 

90 

90 

90 

72 

72 

72 

72 

65 

69 

Rajasthan 

42 

42 

42 

28 

2S 

2S 

JS 

28 

28 

Delhi 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Chandigai'h 










Bihar 

28 

28 

28 

21 

21 

21 

21 

9 

9 

Orissa 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

t 

7 

7 

W^st. Bengal 

16 

16 

16 

16 

Hi 

16 

16 

12 

12 

Assam 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Meghalaya 










Tripura 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Mizoram 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

Manipur 

3 

3 

3 

3 

3 

:i 

:i 

3 

3 

Nagaland 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Aruuaclial Pradesh 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

Sikkim 










Audaiiian & Nicobar 










Gujarat 

17 

17 

17 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

Maharashtra 

44 

44 

43 

16 

16 

1(> 

H) 

16 

IG 

Goa 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Madhya Pradesh 

25 

25 

25 

18 

18 

1« 

IS 

IS 

18 

Daiuair & Diu 










Dadra &: Nagar Haveli 










Lakshadweep 










Auflhra Pradesh 

41 

41 

36 

20 

20 

2(1 

2(1 

19 

IS 

Karnataka 

13 

13 

13 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

Kerala 

4 

4 

4 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

Tamil Nadu 

11 

11 

11 







Poiidu-heny 











March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(Numbers) 



1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991- 92 

1992-93 

1993-94 

1994 95 

Jamiuu & Kashmir 

29 

30 

30 

30 

30. 

30 

30 

30 

30 

Himachal Pradesh 

20 

20 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

26 

Punjab 

222 

225 

225 

228 

230 

230 

230 

230 

236 

Haryana 

132 

136 

137 

137 

137 

137 

137 

140 

143 

UttaJT Pradesh 

600 

611 

623 

636 

649 

649 

654 

656 

669 

Rajasthan 

217 

217 

219 

229 

234 

236 

236 

238 

241 

Delhi 

68 

70 

64 

85 

93 

96 

98 

100 

100 

Chandigarh 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

Bihar 

337 

334 

342 

362 

381 

389 

300 

392 

399 

Oi issa 

166 

172 

159 

163 

167 

168 

167 

167 

17] 

West Bengal 

399 

410 

419 

424 

430 

430 

430 

430 

444 

Assam 

312 

326 

333 

338 

339 

340 

338 

338 

341 

Meghalaya 

29 

29 

32 

33 

35 

34 

36 

35 

35 

Ti ipura 

37 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

Mizoram 

10 

10 

10 

12 

15 

15 

16 

16 

17 

Manipui 

27 

31 

31 

32 

34 

34 

34 

34 

34 

Nagaland 

12 

13 

14 

16 

17 

IS 

IS 

18 

19 

AI unach al P radesh 

12 

17 

19 

25 

28 

28 

30 

30 

31) 

Sikkim 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 


Andaman Nicobai 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gujarat 

339 

427 

433 

439 

455 

458 

458 

4G5 

470 

Maharashtia 

586 

599 

612 

624 

G50 

651 

659 

669 

688 

Goa 

21 

20 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

Madhya Pradesh 

327 

322 

321 

333 

345 

347 

348 

352 

362 

Daman h Diu 



4 

4 

5 

1 

5 

5 

5 

Dacha &; Nagai Haveli 


1 

21 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Lakshadweep 










Andhra Piadosh 

594 

594 

594 

599 

599 

600 

600 

602 

604 

Karnataka 

287 

291 

292 

296 

301 

301 

305 

309 

311 

Kcu’ala 

231 

240 

237 

237 

233 

233 

233 

232 

237 

Tmnil Nadu 

439 

444 

449 

452 

454 

454 

454 

455 

456 

Pondichc'iiy 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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rM i;* '! I 1 ' 1 \M-.' U’C DisiriliiUoi: 


(Numbcti') 



1986-87 

1987-88 

1988 -89 

1989 i)0 

H)9l) 91 

I'l'ii 'I'j 

1992 '1.1 

1993 91 

W94-95 

•Itimniu & Kaslunir 

37 

47 

51 

53 

.M 

50 

.) 1 

66 

Ti 

Hiinaclial Pradetih 

22 

29 

31 

33 

3! 

H) 

)( 1 

59 

Rll 

Punjab 

109 

118 

132 

151 

102 

lor; 

171 

182 

2211 

Haryana 

84 

90 

107 

112 

111 

1 JM 

12 1 

13] 

hi! 

Uttar Pradesh 

308 

337 

375 

403 

127 

150 

l.i7 

479 

1133 

Rajasthan 

99 

112 

123 

1 tl 

15S 

Kih 

17(1 

177 

1% 

DeUit 

172 

184 

198 

202 

207 

21 / 

222 

229 

2411 

Chandigarh 

22 

23 

23 

21 

2(. 

2(> 

» ” 

.. i 

26 

2(1 

Bihar 

102 

113 

131 

137 

Ml 

M3 

150 

161 

1?5 

Orissa 

59 

67 

72 

75 

SI} 

s 1 

s', 

S(. 

134 

West Bengal 

170 

1S2 

202 

212 

21S 

225 

220 

237 

248 

Assam 

70 

79 

86 

102 

ins 

ins 

107 

112 

119 

Meghalaya 

8 

10 

10 

13 

13 

15 

15 

15 

16 

Tripura 

7 

8 

9 

10 

HI 

11 

in 

HI 

11 

Mizoram 

2 

3 

4 

7 

10 

10 

10 

10 

111 

Manipur 

7 

8 

9 

9 

9 

<1 

in 

10 

13 

Nagaland 

8 

9 

11 

13 

M 

1 1 

i 1 

14 

13 

Arunachal Pradesh 

6 

8 

9 

12 

12 

13 

l 1 

M 

13 

Sikkim 

1 

1 

2 

2 

2 

-» 


2 

2 

Andaman &. Nicobar 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gujarat 

249 

266 

268 

278 

292 

291 

297 

290 

3211 

Maliarashtra 

482 

501 

510 

527 

511) 

mOU 

,)5s 

576 

606 

Goa 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

2H 

28 

311 

Madhya Pradesh 

164 

175 

190 

207 

21 1 

217 

221 i 

212 

2(15 

Daman &: Diu 



2 

2 

2 

1 


2 

1 

Dadra & Nagar Haveli 

1 




1 

1 

1 

1 

1 

Lakshadweep 








1 

1 

Andhra Pradesh 

295 

306 

321 

332 

337 

10 

!i 1 1 

375 

411 

Karncitaka 

186 

203 

208 

222 

234 

239 

2 17 

253 

275 

Kerala 

116 

133 

138 

151 

1(17 

1 n 

IT’ 

171 

182 

Tamil Nadu 

250 

263 

283 

298 

305 

307 

.'.no 

318 

3511 

Pondicherry 

5 

5 

5 

5 


. i 

1 

r> 

8 


fl3rch~Ap:il 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoif 
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(’(JOO nuiJih('r) 


198G-87 1987-88 

1988 89 

1989-90 

1990 91 

1991-92 

1992-93 

1993 -94 

1994 95 

.laniinu & Kashmir 

84 

121 

139 

152 

158 

173 

195 

226 

259 

Himarlial PradcKh 

59 

73 

86 

100 

110 

127 

162 

216 

265 

Punjab 

406 

471 

529 

588 

626 

675 

726 

786 

901 

Tlar.yaiia 

269 

325 

387 

455 

485 

531 

570 

620 

702 

Uttar Pracksh 

1162 

1359 

1544 

1648 

1834 

2013 

2141 

2355 

2669 

Pajdstluuj 

365 

455 

495 

544 

583 

644 

691 

75] 

826 

Dc’lhi 

878 

968 

1070 

1170 

1210 

1281 

135 

1443 

1575 

('h.mcligarli 

89 

101 

110 

121 

126 

131 

136 

142 

155 

Bihar 

361 

391 

421 

466 

493 

535 

580 

645 

765 

()i iKsa 

135 

152 

171 

191 

209 

234 

255 

275 

336 

West Bengiil 

583 

649 

717 

1308 

844 

916 

982 

1064 

1214 

Assam 

172 

192 

209 

231 

246 

272 

290 

315 

360 

M«giialaya 

15 

17 

18 

20 

22 

24 

27 

29 

33 

Tiipura 

12 

15 

17 

21 

23 

26 

28 

33 

38 

Mizoram 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

29 

35 

Maiii})ur 

18 

22 

25 

30 

32 

35 

40 

4 4 

51 

Nagaland 

11 

13 

15 

17 

18 

21 

24 

27 

3(1 

Aiunadial Piadcsh 

'1 

4 

6 

9 

11 

15 

17 

21 

27 

Sikkim 

4 

4 

4 

4 

6 

8 

8 

10 

13 

Andaman k Nitubai 


1 

3 

4 

4 

5 

5 

7 

11 

Gujaiat 

1267 

1406 

1507 

1582 

1628 

1684 

1730 

1792 

1910 

Maliai ashtia 

2462 

2C7S 

2828 

2965 

3046 

3150 

3278 

3505 

3800 

Goa 

91 

103 

106 

115 

117 

122 

126 

132 

1910 

Madhva Piachsh 

721 

796 

855 

914 

950 

999 

1046 

1100 

1210 

Daman & Din 



6 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

Dadra k Nagai Have 

■h 3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Lakshadweep 




0 



1 

1 

1 

Aiidlua Pradesli 

1061 

1144 

1224 

1305 

1361 

1465 

1546 

1646 

1826 

Karnataka 

625 

693 

746 

801 

841 

911 

972 

1072 

1213 

Keial.i 

366 

402 

436 

491 

528 

596 

649 

723 

83(j 

Tamil Nathi 

1116 

1216 

1285 

929 

1422 

1489 

1571 

1681 

1883 

Pondic lu'ii \ 

23 

25 

27 

28 

28 

30 

30 

32 

38 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


Maich-April 1999 




78 



Cc-ntte tnt Motulating 




Chapter 2 

Natural Gas 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-Aprii 



80 


Cl \s Witui.il (l.is Hi'S(n-v(!,s 








(Millinn 

<11 IIK'IU's) 


Gujarat 

Fields 

Assam 

Fields 

Rajasthan 

Fields 

Onshore 

Total 

Miinibiii 

Hi^l. 

All T ii'iiis 

I.ilC (il 

1 ('.Sl'l \ |«S 

(5 fill .s) 

1970-71 

19660 

42820 


62480 


62480 

43 

1971-72 

18840 

43450 


62290 


(i2290 

41 

1972-73 

16880 

45250 

380 

62510 


62510 

40 

1973-74 

16350 

49710 

380 

66440 


(>(i 1 10 

39 

1974-75 

15720 

65240 

430 

81390 

6280 

87670 

43 

1975-7G 

16410 

61420 

430 

78260 

106620 

IN 188(1 

78 

1976-77 

16200 

63760 

430 

80390 

148080 

228 170 

94 

1977-78 

15660 

63620 

430 

79710 

18fil.'»() 

2i(r)8()i) 

91 

1978-79 

15800 

63250 

430 

79580 

2640 10 

34 1220 

122 

1979-80 

16390 

63530 

430 

80950 

270')f)() 

.15191(1 

127 

1980-81 

15990 

65190 

430 

81610 

329040 

110650 

174 

1981-82 

18180 

70660 

430 

89270 

330620 

1 1982,(1 

109 

19S2-83 

18950 

78670 

430 

98050 

377210 

175260 

96 

1983-84 

18G00 

81310 

540 

100540 

37780(1 

1782 5(1 

8(1 

1984-85 

21870 

87670 

540 

llOOSO 

368550 

478630 

66 

1985-86 

26990 

91830 

540 

119360 

377690 

19705(1 

(.1 

1986-87 

41260 

97820 

740 

139820 

400990 

510810 

55 

1987-88 

62110 

105490 

780 

168380 

111090 

,579 170 

51 

1988-89 

85590 

120490 

1000 

207080 

447470 

617550 

19 

1989-90 

92580 

135470 

1040 

229090 

4r)73()l) 

()8(> 1,50 

10 

1990-91 

93390 

151680 

1220 

246290 

483500 

729790 

11 

1991-92 

93970 

160450 

1270 

255690 

479770 

7.15 1()11 

.19 

1992-93 

92870 

156130 

3820 

252820 

465130 

71795(1 

39 

1993-94 

92130 

156180 

3820 

252130 

15156(1 

7(l(.()90 

'5() 

1994-95 

89880 

159180 

4110 

253170 

406470 

6596 1(1 

30 

1995-96 




263000 

37700(1 

(i 1(1(10(1 

28 

1996-97 




274000 

418000 

692000 

28 



f'Isrch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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^ _(Million c:u. irietres) 



Gross 

production 

Flarred 

Reinjected 

Net 

production 

% of gas 
flarred 

% change in 
net 

production 

% 

utilisation 

1970-71 

1445 

762 

36 

647 

52.7 


44.8 

1971- 72 

1535 

768 

49 

718 

50.0 

11.0 

4G.8 

1972-73 

1565 

653 

141 

771 

41.7 

7.4 

49.3 

1973-74 

1713 

830 

115 

762 

48.8 

-1.1 

44.5 

1974-76 

2041 

951 

139 

951 

46.6 

24.8 

46.6 

1975 7G 

2368 

1082 

162 

1124 

45.7 

18.2 

47.5 

1970-77 

2428 

857 

190 

1381 

35.3 

22.9 

56.9 

1977 78 

2839 

1191 

184 

1464 

42.0 

6.0 

51.6 

1978-79 

2812 

953 

148 

1711 

33.9 

16.9 

60.8 

1979-80 

2767 

964 

127 

1676 

34.8 

-2.0 

60.6 

-1980-81 

2358 

769 

67 

1522 

32.6 

-9.1 

64.5 

1981-82 

3851 

1519 

110 

2222 

39.4 

46.0 

57.7 

1982-83 

4936 

1888 

91 

2957 

38.2 

33.1 

59.9 

1983- 84 

5901 

2517 

45 

3399 

42.2 

14.9 

57.0 

1984-85 

7241 

3052 

48 

4141 

42.1 

21.8 

57.2 

1985-86 

8134 

3118 

66 

4950 

38.3 

19.5 

60.9 

1986-87 

9853 

2718 

63 

7072 

27.6 

42.9 

71.8 

1987- 88 

11467 

3445 

54 

7968 

30.0 

12.7 

69.5 

1988-89 

13217 

3883 

84 

9250 

29.4 

16.1 

70.0 

1989 90 

1G988 

5720 

96 

11172 

33.7 

20.8 

65.8 

. 1990-91 

17998 

5130 

102 

12766 

28.5 

14.3 

70.9 

1991- 92 

18645 

4072 

132 

14441 

21.8 

13.1 

77.5 

"1992-93 

18060 

1854 

90 

16116 

10.3 

11.6 

89.2 

1993 94 

18335 

1924 

71 

16340 

10.5 

1.4 

89 1 

1994-95 

19381 

2019 

23 

17339 

10.4 

G.l 

89.5 

1995-9G 

22308 



20816 


20.1 

93.3 

1996-97 

22745 



212G2 


2.1 

93.5 

1997 98 

24720 



23168 


9.0 

93.7 



ijnxl m Net priu! 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April IQP- 
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Natural Gas: Production and UUlisiition oi Natiii.ii (i:is m Munihai Hiah 


(Milium ( u met k’s) 

--Gross Flarred Reinjected Net % of sius % chiuigi' in % 

production production flarred lu'l, utilisation 

}>] (xliu'tion 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 


1976-77 

48 

48 


100.0 



1977-78 

229 

226 

3 

98.7 


1 .3 

1978-70 

386 

182 

204 

47.2 

6700.0 

52.8 

1979-80 

542 

170 

372 

31.4 

82 1 

(is () 

1980-81 

673 

366 

307 

54.4 

-17.4 

45 6 

1981-82 

1345 

674 

671 

50.1 

list, 

19 9 

1982-83 

2387 

957 

1400 

40.6 

108.6 

59.4 

1983-84 

3259 

1425 

1834 

43.7 

:n 0 

5() ,5 

1984-85 

4408 

1893 

2515 

42.9 

37 1 

57.1 

1985-86 

5180 

2113 

3067 

40.8 

21 0 

59 2 

1986-87 

6705 

1663 

5042 

24.8 

64.4 

75.2 

1987-88 

8259 

2439 

5820 

29.5 

IT) 1 

70 5 

1988-89 

9731 

2787 

6944 

28.6 

19.3 

71.4 

1989-90 

13087 

4502 

8585 

34.4 

2:? 6 

(i5.6 

1990-91 

14082 

4047 

10035 

28.7 

16.9 

71.3 

1991-92 

14394 

3016 

11378 

21.0 

13.4 

79.0 

1992-93 

13352 

■ 899 

12453 

6.7 

9.4 

93 3 

1993-94 

13356 

884 

12472 

6.6 

(1.2 

93 1 

1994-95 

14138 

1040 

'13098 

7.4 

5.0 

92 6 

1995-96 

16579 



18.0 

3.7 

S2 0 

1996-97 

16794 



19.2 

-0 1 

80 8 

1997-98 

18102 



19.6 

7 2 

80 1 



Msrch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



URAL Gas; Pfochiclioii ;ui<l IMilisaluui ot Natural Gas in Onshore Totvvl 


.s:i 


(Million cn inctres) 



Gross 

j)rodnctiou 

Flarretl 

Rciiijec'tod 

Net 

Ijroductiou 

% of gilS 
flaiT€>d 

% diiing(' in 
not, 

production 

% 

ntili.sntion 

1970-71 



36 


52.7 


44.8 

1971-72 

1535 

768 

49 

718 

50.0 

11.0 

46 8 

1972-73 

1565 

653 

141 

771 

41.7 

7.4 

49.3 

1973- 74 

1713 

836 

115 

J62 

48.8 

-1.1 

44.5 

1974-75 

2041 

951 

139 

951 

46.6 

24.8 

46.6 

1975 7G 

2368 

1082 

162 

1124 

45.7 

18 2 

47.5 

1976-77 

2380 

809 

190 

1381 

34.0 

22.9 

58.0 

1977- 78 

2610 

965 

184 

1461 

37.0 

5.8 

56.0 

1978-79 

2426 

771 

148 

1507 

31.8 

3.1 

62.1 

1979 80 

2225 

791 

127 

1304 

35.7 

-13.4 

58.6 

1980-81 

1685 

403 

67 

1215 

23,9 

-6.8 

72.1 

1981-82 

2506 

845 

110 

1551 

33.7 

27.7 

61.9 

1982-83 

2579 

931 

91 

1557 

36.1 

0.4 

60.4 

1983-84 

2702 

1092 

45 

1565 

40.4 

0 5 

57.9 

1984-85 

2833 

1159 

48 

1626 

40.9 

3.9 

57.4 

1985 86 

2954 

1005 

66 

1883 

34.0 

15.8 

63.7 

1986-87 

3148 

1055 

63 

2030 

33.5 

7.8 

64.5 

1987-88 

3208 

1006 

54 

2148 

31.4 

5.8 

67.0 

1988-89 

3486 

1096 

84 

2306 

31.4 

7.4 

66.2 

1989-90 

3901 

1218 

96 

2587 

31.2 

12.2 

66.3 

1990-91 

3916 

1083 

102 

2731 

27.7 

5.6 

69.7 

1991-92 

4251 

1056 

132 

3063 

24.8 

12.2 

72.1 

1992-93 

4708 

955 

90 

3663 

20.3 

19.6 

77.8 

1993 94 

4979 

1040 

71 

3868 

20.9 

5.G 

77 7 

1994-95 

5243 

979 

23 

4241 

18.7 

9.6 

80.9 

1995 96 

5729 





70.4 

126.2 

1996-97 

5951 





6.4 

129.2 

1997 98 

6618 





12.0 

130.2 



Gross prod ““ Net prod 


^tiergy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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NATURAL Gas: Production aiul Utilisiuion nt Nniuuil (ijis iii Assmn FiolrW 


(Milium < M iiiftM’s) 



Gross 

production 

Flarrcd 

Reinjected 

Net 

production 

% of 
Ilanecl 

'X I luin;;c ill 

IK’t 

piodui t um 

% 

lit ills,it mil 

1970-71 

980 

007 

36 

337 

61.9 


34.4 

1971-72 

1012 

625 

49 

338 

61 8 

0 3 

.33 4 

1972-73 

1034 

536 

I4l 

357 

51.8 

5.6 

31.5 

1973-74 

1195 

692 

115 

388 

57 d 

S 7 

.32 5 

1974-75 

1388 

830 

139 

419 

59.8 

8 0 

.30.2 

1975-76 

1595 

946 

162 

487 

.59.3 

If. 2 

30 5 

197G-77 

1558 

678 

190 

390 

43.5 

-19 9 

25 0 

1977-78 

1717 

818 

184 

715 

47.6 

83 .3 

11 (i 

1978-79 

1518 

GOT 

148 

763 

40.0 

(!.7 

50.;} 

1979-80 

1385 

616 

127 

642 

1 1.5 

- 1 .5 8 

U. 4 

1980-81 

843 

257 

67 

519 

30.5 

-19 1 

61 f. 

1981-82 

1748 

768 

110 

870 

J.'l 9 

1,7 f. 

I!1,S 

1982-83 

1829 

876 

91 

8G2 

47.9 

-0 9 

47.1 

1983-84 

1954 

1025 

45 

884 

52 5 

2 (i 

45.2 

1984-85 

2058 

1074 

48 

936 

52.2 

5.9 

15.5 

1985-86 

2035 

887 

66 

1082 

43 (i 

1.5 (, 

5,3 2 

1986-87 

'2155 

886 

63 

1226 

40.2 

1.3.3 

56.9 

1987-88 

2160 

727 

54 

1379 

.33 7 

1 2 .5 

f..3.S 

1988-89 

2X78 

730 

84 

1364 

33.5 

-1.0 

62.6 

1989-90 

’ 2182 

689 

96 

1397 

.31 h 

2 1 

61 0 

1990-91 

2040 

621 

102 

1317 

30.4 

-5 7 

64.6 

1991-92 

' 2082 

703 

r32 

1247 

33 8 

-5 ;i 

59 9 

1992-93 

2086 

685 

90 

1311 

32.8 

,5.1 

02.8 

1993-94 

2025 

710 

71 

1244 

35 1 

-5 1 

(il 1 

1994-95 

1946 

' 595 

23 

1328 

30,6 

(i ,s 

(18.2 


1995- 96 1880 

1996- 97 1941 

1997- 98 2157 




March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian EconoiH) 




N.-Vi HRAL Gan. I'^rodiirtioii and Ui.jJi.saiion of Natural Gas in Oujaral. Fields 
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(Million cn. niotros) 



Gross 

production 

Flarrod Reinjected 

Net 

production 

% of gas 
flarred 

% change in 
net 

jnodnetion 

/(> 

utilisation 

1970-71 

465 

155 

310 

33.3 


66.7 

1971-72 

523 

143 

380 

27.3 

22.6 

72.7 

1972-73 

531 

117 

414 

22.0 

8.9 

78.0 

1973-74 

518 

144 

374 

27.8 

-9.6 

72.2 

1974-75 

653 

121 

532 

18.5 

42.2 

81.5 

1975-76 

773 

136 

637 

17.6 

19.7 

82.4 

1976-77 

822 

131 

691 

15.9 

8.5 

84.1 

1977- 78 

893 

147 

746 

16.5 

8.0 

83.5 

1978-79 

908 

164 

744 

18.1 

-0.2 

81.9 

1979-80 

840 

178 

662 

21.2 

-11.0 

78.8 

1980-81 

842 

146 

696 

17.3 

5.1 

82.7 

1981-82 

758 

77 

681 

10.2 

-2 1 

89.8 

1982-83 

750 

55 

695 

7.3 

2.1 

92.7 

1983-84 

748 

67 

681 

9 0 

-2.0 

91.0 

1984-85 

775 

85 

690 

11.0 

1.3 

89 0 

1985-86 

919 

118 

801 

12.8 

16.1 

87.2 

1986-87 

971 

184 

787 

18.9 

-1.7 

81 1 

1987-88 

1005 

268 

737 

26.7 

-6.3 

73.3 

1988-89 

1258 

356 

900 

28.3 

22.1 

71.5 

1989-90 

1613 

478 

1135 

29.G 

26.1 

70 4 

1990-91 

1696 

402 

1294 

23.7 

14.0 

76.3 

1991-92 

1698 

318 

1580 

18.7 

22 1 

93.1 

1992-93 

1946 

229 

1717 

11.8 

8.7 

88.2 

1993 94 

2166 

257 

1909 

11.9 

11.2 

88.1 

1994-95 

2462 

280 

2182 

11.4 

14.3 

88.6 

1995 -96 

2878 



16.6 

10.0 

83.4 

1996-97 

2932 



19.5 

-1.6 

80.5 

1997-98 

3114 



18.7 

7.2 

81.3 



dross pi (1(1 Net piod 


Energy, Centre for Monitoring IniJian Economy 


March-Apnl 1999 
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Natural Gas; r^roduction aiul UtiliHntiou in AiuiliM 


I !l»ur:i 


Andhra Pradt'.sh Finhls 


• Milh. ill 1 u im-iirs) 



Gross 

production 

Flarrod Rciiijpctcd 

\c( 

pKJllUl t lull 

nl ^. 1 - 
O.ii 1 I'll 

1 li.in 1 

III I 111 lil^.ll Kill 

p! 1 iillti I lull 

1986-87 






1987-88 






1988-89 

14 


14 


lOi) 0 

1989-90 

26 


2(i 


'5'. illOd 

1990-91 

46 

' 5 

11 

10 0 

5/ NO 1 

1991-92 

150 

6 

1 i 1 

111 

’ll ■ 'll, 0 

1992-93 

507 

6 

noi 

1 ;i 

2 17 0 O.s S 

1993-94 

610 

17 

503 

2 

i *• 1 '17 2 

1994-95 

640 

22 

61H 

;} 1 

1 : 01, i; 

1995-96 

679 





1996-97 

799 





1997-98 

1022 






Tamil Nadu Fic-lds 



Gross 

Flarred 

Ruiiijoiti'd Nci 

Ill f.,,s 


production 


pIodiK t (Oil 

fl.tl t (•' 1 

1986-87. 

22 

5 

17 

n.7 

1987-88 

43 

11 

32 

25 I. 

1988-89 

10 

8 

2 

SO 1) 

1989- 90 

55 

51 

1 

0’ 7 

1990-91 

' 64 

55 

9 

H5 0 

1991-92 

41 

29 

12 

71) 5 

1992-93 

54 

35 

10 

01 H 

1993-94 

76 

56 

2(1 

73 7 

1994-95 

98 

82 

Hi 


1995-96 

117 




1996-97 

92 




1997-98 

95 







Tripura Fields 



Gross 

Flarrefl 

Reinjected NJd 

lit L- r’~ 

1986- 87 

production 


production 



1987-88 

1088-89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


26 

25 

70 

80 

115 

102 

97 

131 

154 

196 


26 

25 

70 

80 

115 

102 

97 

131 

154 

196 


i' ' liUt< III 
I < li.iir'i 111 
II' I 

pn " Im 11< .11 

'1; 7 
inn n 
125 (I 
; i 
5s 

■,M) 0 


n iiH'ln'--) 
■ Kill ~.)l lull 

77 

71 I 
20 0 

t I 1 

2 ‘( 
.!5 2 
21) i 
111:! 


( M ill H HI I II mrl I 1 

'/ 1 ll.l III '/ 

IK-f III IKII 

pl IK III! Ill HI 


3 S 

lOO (1 
11)11 1) 

USD 0 

lOO.O 

1 1 3 

lOO 0 

43.8 

KJO.O 

-1 1 .3 

100 0 

-4.9 

100.0 

3.5 1 

100 0 

17.6 

lOO.O 

27.3 

100.0 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 




N Mi'UAl. C!as ('(Misutu(‘r-\v'is(' C^oiisuinjU-ion ot Natural Citts 


S7 


(’ 001 ) Ujiincsj 



Cap¬ 

tive 

Pcwei 

Utili¬ 

ties 

Tc-a 

Plan¬ 

tations 

Fer¬ 

tilisers 

Petro- 

chc'ini- 

cals 

Othci 

indus¬ 

tries 

D(j- 

niestie 

All 

Other 

Con- 

suuiers 

All 

Cnn- 

sunieis 

% 

ehange 

1970-71 

68 

261 

15 

187 


lie 



647 

0.0 

1971-72 

61 

313 

19 

196 


129 



718 

11.0 

1972-73 

63 

339 

20 

201 


148 



771 

7.4 

1973-74 

81 

323 

22 

179 


157 



762 

-1.2 

1974-75 

80 

354 

29 

318 


164 

6 


951 

24.8 

1975-70 

104 

366 

33 

463 


143 

13 

2 

1124 

18 2 

1976-77 

142 

344 

38 

663 


155 

15 

24 

1381 

22.9 

1977-78 

171 

372 

39 

673 


165 

13 

22 

1464 

0 0 

1978-79 

176 

560 

43 

721 

5 

175 

13 

18 

1711 

16.9 

1979-80 

174 

514 

39 

755 

7 

156 

13 

18 

1676 

-2.0 

1980-81 

176 

492 

45 

611 

5 

163 

14 

16 

1522 

-9.2 

1981-82 

3G4 

612 

47 

991 

8 

166 

15 

19 

2222 

16 0 

1982-83 

499 

1025 

51 

1155 

7 

185 

14 

21 

2957 

33.1 

1983-84 

572 

1209 

56 

1283 

10 

230 

10 

23 

3399 

14.9 

1984-85 

721 

1454 

62 

1603 

10 

250 

18 

23 

4141 

21.8 

1985-8G 

795 

1299 

78 

2500 

10 

223 

21 

24 

4950 

19.5 

198G-87 

1295 

2041 

93 

3335 


257 

25 

26 

7072 

42.9 

1987-88 

1313 

2721 

99 

3490 


281 

34 

30 

7968 

12 7 

1988-89 

1329 

1823 

87 

5334 

21 

526 

42 

88 

9250 

16.1 

1989-90 

1526 

2140 

78 

6578 

29 

695 

41 

85 

11172 

20.8 

1990-91 

1775 

3634 

89 

5612 

409 

827 

50 

370 

12766 

14.3 

1991-92 

2165 

4774 

108 

5509 

531 

766 

72 

516 

14441 

13.1 

1992-93 

1916 

4967 

105 

6672 

578 

1450 

187 

241 

16116 

11.6 

1993-94 

2277 

4785 

121 

6499 

494 

1794 

189 

181 

10340 

1 4 

1994-95 

2230 

5229 

134 

6936 

520 

1927 

190 

173 

17339 

6.1 

1995-90 

2035 

6836 

111 

7602 

474 

2301 

178 


20816 

20.1 

1996-97 

25v39 

6935 

130 

7625 

509 

2631 

184 


21262 

2.1 


1997-98 



Power Perfihreis 


Energy, Centre for Monitoring fndian Economy 


M arch-April 1999 
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('i(M (1\<" <‘i \ r.-i m All Fields 


1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


Proved Indicated Inferred All 

Reserves 


24775 

35826 

34413 

35032 

46628 

49376 

75802 

56294 

58984 

61137 

64853 

68047 

68598 

70443 

72733 

75118 


37014 

42557 

58996 

67526 

65320 

70572 

68524 

81377 

84022 

85425 

84913 

86079 

89754 

89750 

89836 

89079 


24639 

28474 

55382 

53344 

47352 

50512 

50004 

48374 

49354 

46461 

44011 

42766 

41677 

41761 

42084 

42042 


86428 

106857 

120105 

148791 

155902 

159299 

170461 

176330 

186044 

192359 

196023 

193777 

196892 

200029 

201954 

204653 

206240 


(Milhuii tonnes) 


Life of ' 
Resei ves 
(^’enrs) 

/ change 

m all 

resin •^■e^ 

692 


818 

23 0 

85G 

12.4 

UU)9 

23 9 

1010 

4.8 

901 

2.2 

940 

7.0 

899 

3 4 

915 

5.5 

899 

3 4 

842 

1.9 

801 

-1 1 

792 

1.6 

776 

1 G 

739 

1 0 

707 

1 3 

687 




Maich-‘\prii 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 





OAK. C-oal R('.s(tvc.s 


yi 


Andhra Pradesh Fields 


(Million tonnes) 



Proved 

Indicated 

Inferred 

All 

Reserves 

Life of 
Reserves 
(Years) 

% change 
in all 

reserves 

1983-84 




8622 

680 


1984-85 




8505 

690 

-1.3 

1985-86 




9000 

573 

5.8 

1986-87 




10297 

621 

14.4 

1987-88 




10436 

637 

1.3 

1988-89 




10086 

542 

-3.3 

1989-90 




10597 

595 

5.1 

1990-91 




10771 

608 

1.6 

1991-92 

5726 

1242 

3843 

10811 

525 

0.4 

1992-93 

6079 

916 

3843 

10838 

481 

0.2 

1993-94 

6183 

916 

3739 

10838 

429 

0.0 

1994-95 

6204 

3532 

2728 

12464 

486 

15.0 

1995-96 

6582 

3502 

2936 

13021 

486 

4.5 

1996-97 

6625 

3497 

2936 

13057 

454 

0.3 

1997-98 

6988 

3203 

2936 

13127 

454 

0.5 




Arunachal Pradesh Fields 

(Million tonnes) 


Proved 

Indicated 

Inferred 

All 

Life of 

% change 





Reserves 

Re.ser\'es 

in all 






(Year's) 

reserves 

1983-84 




91 


0.0 

1984-85 




91 


0.0 

1985-86 




91 


0.0 

1986-87 




90 


-0.8 

1987-88 




90 


0.0 

1988-89 




90 


0.0 

1989-90 




90 


0.0 

1990-91 




90 


0.0 

1991-92 

31 

11 

48 

90 


0,0 

1992-93 

31 

11 

48 

90 


0.0 

1993-94 

31 

11 

48 

90 


0.0 

1994-95 

31 

11 

48 

90 


0.0 

1995-96 

31 

11 

48 

90 


0.0 

1996-97 

31 

11 

48 

90 


0.0 

1997-98 

31 

11 

48 

90 


0.0 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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( ()\i S t. 11 (■ iM ‘ ( oal Rc'sei'ves 


Assam Fields 


(Milllf)]! tOllIK’S) 



Proved Indicated Inferred All 

Reserves 

Life uf '/ 
Reserves 
(Years) 

chaiif^e 
in all 

I'f'sei A’es 

1983-84 




282 

353 


1984-85 




280 

340 

-0 7 

1985-86 




280 

331 

0.0 

1986-87 




280 

308 

0 0 

1987-88 




280 

278 

0.0 

1988-89 




280 

311 

0 0 

1989-90 




293 

350 

4.5 

1990-91 




295 

435 

0 9 

1991-92 

133 

67 

95 

295 

310 

n.o 

1992-93 

133 

67 

95 

295 

20S 

0 0 

1993-94 

133 

67 

95 

295 

240 

0.0 

1994-95 

191 

50 

79 

320 

209 

8 5 

1995-96 

228 

27 

65 

320 

390 

0 0 

1996-97 

228 

27 

65 

320 

420 

0 0 

1997-98 

228 

27 

65 

320 

466 

0.0 




Bihar Fields 


(Million 

t onnes) 

( haiipe 
in all 

1 ('.SCI \ es 


Pro’ved 

Indicated 

Inferred 

All 

P e.sei \ e.s 

l.lle ol '/ 

liesei\ cs 
CM'ats) 

1983-84 




50490 

0 15 


1984-85 




55703 

1015 

10 .3 

1985-86 




57767 

1003 

3 7 

1986-87 




56012 

95« 

-1 9 

1987-88 




57571 

893 

1 7 

1988-89 




59132 

88.3 

2 7 

1989-90 




61155 

919 

3.4 

1990-91 




62085 

923 

1 5 

1991-92 

28785 

28036 

6578 

63398 

917 

2.1 

1992-93 

28993 

28801 

6578 

64372 

905 

1 5 

1993-94 

29796 

28632 

6173 

64601 

881 

0.4 

1994-95 

30261 

28591 

6122 

64974 

880 

0 0 

1995-96 

30972 

28352 

5881 

65205 

874 

0 4 

1996-97 

335 

28388 

5899 

67819 

87.3 

1 0 

1997-98 

33983 

28116 

5898 

67997 

837 

0.3 


March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian EconoiV]/ 
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Madhya Pradesh Fields 


(Million toanes) 



Proved 

Indicated 

Inferred 

All 

Reserves 

Life of 
Reserves 
(Yeai's) 

% change 
in ail 

reserves 

1983-84 




20344 

537 


1984-85 




23233 

566 

14.2 

1985-86 




25396 

597 

9.3 

1986-87 




23856 

533 

-6.0 

1987-88 




26853 

551 

12.6 

1988-89 




28815 

535 

7.3 

1989-90 




32650 

524 

13.3 

1990-91 




37053 

568 

13.5 

1991-92 

8909 

19620 

9923 

38452 

554 

3.8 

1992-93 

9387 

20480 

9156 

39023 

552 

1 5 

1993-94 

10676 

21707 

8960 

41343 

567 

5.9 

1994-95 

9817 

22010 

8940 

40767 

545 

-1.3 

1995-96 

10098 

21979 

8983 

41060 

515 

0.7 

1996-97 

10762 

21865 

8824 

41451 

498 

1.0 

1997-98 

11388 

21904 

8824 

42116 

497 

1.6 




Maharashtra Fields 

(Million tonnes) 


Proved 

Indicated 

Inferred 

Ail 

Reserves 

Life of 
Reserves 
(Years) 

% change 
in all 

reserves 

1983-84 




3015 

342 


1984-85 




3183 

309 

5 6 

1985-86 




3183 

275 

0.0 

1986-87 




5075 

413 

59 4 

1987-88 




5075 

357 

0.0 

1988-89 




5272 

349 

3 9 

1989-90 




5553 

340 

5.3 

1990-91 




6071 

360 

9.3 

1991-92 

2918 

1214 

1967 

6100 

323 

0.5 

1992-93 

3170 

1179 

1927 

6277 

319 

2.9 

1993-94 

3194 

1170 

1912 

6277 

307 

00 

1994-95 

3406 

1315 

1882 

6602 

313 

5.2 

1995-96 

3525 

1448 

1664 

6636 

291 

0.5 

1996-97 

3633 

1442 

1664 

6739 

271 

1 5 

1997-98 

3810 

1305 

1664 

6779 

259 

0.6 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Com Smic-ui^c Coiil RTOervfs 


Meghalaya Fields 


(Milhi)U toniu's) 



Proved Indicated 

Inferred All 

Reserves 

Life of / 

R eservc's 
{'M'ais) 

f change 
lu all 

II'serves 

1983-84 




394 



1984-85 




509 


29 3 

1985-86 




459 


-9.8 

1986-87 




459 


0 (1 

1987-^8 




459 

320 

0.0 

1988-89 




459 

217 

0 0 

1989-90 




459 

188 

0.0 

1990-91 




459 

188 

0 1 

1991-92 

89 

70 

301 

459 

133 

0.0 

1992-93 

89 

70 

301 

459 

132 

0 0 

1993-94 

89 

70 

301 

459 

181 

0.0 

1994-95 

89 

70 

301 

459 

141 

1) 0 

1995-96 

89 

70 

301 

459 

141 

0,0 

1996-97 

118 

41 

301 

459 

142 

0 0 

1997-98 

118 

41 

301 

459 

142 

0.0 


1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


Nagaland Fields 


(Million Jonin-.s) 


Proved Indicated Inferred All 

R e.sc'r VOS 

Life of 
Resej ves 
(^’eai.s) 

( haiige 
in all 

1 esci\ es 




12 






12 


-0 1 




12 


0 4 




12 


0 0 




12 


00 




12 


0 0 




20 


65.5 




20 


0 (J 

3 

1 

15 

20 


0.0 

3 

1 

15 

20 


0 (J 

3 

1 

15 

20 


0.0 

3 

1 

15 

20 


0 0 

3 

1 

15 

20 


0.0 

3 

1 

15 

20 


0 0 

3 

1 

15 

20 


0.0 
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Orissa Fields 


(Million tonnes) 



Proved 

Indicated 

Inferred 

All 

Reserves 

Life of 
Reserves 
(Yeai-s) 

% change 
in all 

reserves 

1983-84 




6980 

1673 


1984-85 




29535 

5427 

323.2 

1985-86 




31318 

5184 

6.0 

1986-87 




34463 

4873 

10.0 

1987-88 




39663 

4427 

15.1 

1988-89 




41557 

3803 

4.8 

1989-90 




44262 

3340 

6.5 

1990-91 




44304 

2733 

0.1 

1991-92 

4954 

21351 

18884 

45188 

2182 

2.0 

1992-93 

5714 

22120 

18384 

46218 

1997 

2.3 

1993-94 

6661 

22312 

17553 

46527 

1915 

0.7 

1994-95 

6661 

22336 

17553 

46551 

1704 

0.1 

1995-96 

6870 

22297 

17553 

46722 

1429 

0.4 

1996-97 

7098 

22862 

17930 

47890 

1282 

2.5 

1997-98 

7678 

22768 

17930 

48376 

1147 

1.0 




Uttar Pradesh Fields 

(Million tonnes) 


Pioved 

Indicated 

Inferred 

.411 

Life of 

% change 





Reserves 

Reserves 

in all 






(Years) 

reserves 

1983-84 







1984-85 







1985-86 







1986-87 







1987-88 







1988-89 




1062 

172 


1989-90 




1062 

172 

0.0 

1990-91 




1062 

102 

0.0 

1991-92 

662 

400 


1062 

92 

0.0 

1992-93 

662 

400 


1062 

87 

0,0 

1993-94 

662 

400 


1062 

88 

0.0 

1994-95 

662 

400 


1062 

77 

0.0 

1995-96 

662 

400 


1062 

72 

0.0 

1996-97 

575 

487 


1062 

69 

0.0 

1997-98 

575 

487 


1062 

67 

0.0 
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t ’i' M Si ,ii L'oat Rcscrvj. 


1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


Proved 


8926 

10590 

11280 

11271 

11382 

10127 

10315 


West Bengal Fields 


(Million tmiiics] 


Indicated 

Inferred 

All 

Lite of 

'/( t h.inf>(' 



Rcrc‘ 1 Vf'S 

RcM'I \ OR 

Ill all 




CSViiis) 

I CM'l V(>h 



29759 

27740 

1532 

1 1 15 

-0 7 



28394 

1467 

2.4 



28] 54 

1 lOI) 

-0 s 



30022 

1 477 

O.G 



295G5 

135(. 

-1 5 



29904 

1G99 

1.1 



301 17 

1755 

0 S 

13413 

7808 

30147 

IGGl 

{).{) 

10867 

3G6G 

25123 

13S7 

-IG G 

11192 

3970 

2G442 

1592 

5.2 

11437 

4010 

2G71H 

155(1 

1 1) 

11660 

4316 

27358 

1527 

2 4 

11215 

4402 

25745 

1 431 

-5 H 

11215 

4362 

25892 

1483 

IJ.O 


Indian 
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(Million tonnes) 



0-300 

All 

Reserves 

300-600 

All 

Reserves 

0-600 

All 

Reserves 

600-1200 

All 

Reserves 

All 

Reserves 

Andhra Pradesh Fields 

5245 

3876 


1717 


Godavari Valley 

5245 

3876 


1717 


Arunachal Pradesh Fields 

90 




90 

Namchik 





90 

Assam Fields 


155 



295 

Singrimari 

3 




3 

Dilli-Jeypore 

54 




54 

Mikir Hills 

3 




3 

Makum 

81 

155 



236 

Bihar Fields 

31583 

11762 

14208 


64601 

Deogarh 






Auranga 

1477 

1127 


16 


Daltoiigaiij 

144 




144 

Hutar 

237 

12 



250 

Rn,jmahal 

8668 

2464 




Jharia 



14208 

5209 

19417 

East Bokaro 




1339 

5641 

West Bokaro 

4189 

410 




North Karanpura 

9695 

3942 




South Karanpura 

3291 



484 

5789 

Ramgarh 

582 

389 



971 

Maharashtra Fields 

4591 

1686 




Bander 

200 





Chanda-Wardha \'allev 

3054 

1363 



4417 

Bokhara 

30 




30 

Kaiuptee 

1050 

323 



1372 

Makar dhokra 

122 




122 

Nand 

50 




50 

Umrer 

85 





Madhya Piadesh Fields 

33G77 

7652 


13 

41343 

Gurgiinda 

47 




47 

Jhihmih 

267 




267 

Mohpaui 

8 




8 

Peuch-Kaiihait-Taiva "Valley 

1210 

785 



1995 

Maiid'Raigarh 

8072 

^442 



9514 

Siiigrauh 


1/87 



9207 

Bisrampur 

596 




596 

Clunuiiri 

362 




362 

Hasdo-Aland 

4304 

17 



4321 

Souhat 

225 





Tatapani Ramkola 


381 



1142 

Pathakhera 

242 

123 




Korba 

7537 

2271 



9808 

Lakhaiipur 

314 




314 

Johilla 

311 




311 

Seiiduigarh 

279 




279 

Sohagpur 

1664 

846 


13 

2523 

Uniaria 

58 




58 

Meghalaj^a Fields 

459 




459 

Jayanti Hills 

4 




4 

Balphakram-Pendenguru 
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0-300 

All 

Reserves 

30n-()(l0 

All 

Ros<>rv('s 

0-(i(l(l 

Ail 

Rcsf'i \ rs 

Bapung 

34 



Siju 

125 



West Daranggiri 

127 



Khasi Hills 

7 



Mawlong-Shella 

6 



Langrin 

50 



Nagaland Fields 

20 



Tien Sang 

1 



Tiru Valley 

7 



Jhanzi-Disai 

2 



Borjan 

10 



Orissa Fields 

35118 

11372 


Talchir 

22110 

3330 


Ib River 

13008 

8033 


West Bengal Fields 

13308 

<S947 


Deocha Basin 

258 

1058 


Domra-Panagaxh Basin 




Barjora 

114 



Darjeeling 

15 



Raniganj 

12921 

6035 



(Milii "11 luniirs) 

<'U1I 12(10 " .YfP 

Ml H<'m‘i\cs 

I"! \ cs 

3T~ 

125 

127 

I 

(') 

50 

20 

1 


2 

10 


37 

•16527 

.{*** 

25 1S5 


21011 

■11 SO 

26142 

705 

2711 

307 

752 


111 

200 1 

1 5 
22850 
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(Million tonnes) 



0-300 

Proved 

300-600 

Proved 

0-600 

Proved 

600-1200 

Proved 

Prov'ed 

Andhra Pradesh Fields 

4522 

1660 



6183 

Godavari X'alley 

4522 

1660 



6183 

Arunachal Pradesh Fields 

31 




31 

Namdiik 

31 




31 

Assam Fields 

90 

43 



133 

Singrimari 






Dilli-Jeypore 

9 




9 

Mikir Hills 

1 




1 

Makurn 

81 

43 



124 

Biliar Fields 

14362 

817 

13113 

1504 

29796 

Deogarh 

326 




326 

Auiaiiga 

9 




9 

Daltonganj 

84 




84 

Hiitar 

191 




191 

Rajmahal 

2078 




2078 

Jharia 



13113 

1250 

14363 

East Bokaro 

1795 

197 


254 

2246 

M’est Bokaro 

2710 

293 



3003 

North Karanpura 

4521 

167 



4688 

South Karanpura 

2281 

159 



2440 

Raingarh 

368 




368 

Maliaiaslitra Fields 

3157 

37 



3194 

Bander 

65 




65 

Chanda-War dha \’alley 

2155 

2 



2156 

Bokhara 

10 




10 

K amp tee 

771 

36 



807 

Makardhokra 

29 




29 

Nand 

43 




43 

Uinrcr 

85 




85 

•Madh^’a Prade.sh FiehLy 

10415 

261 



10676 

Gurgunda 






.lliilimili 

212 




212 

Mohpani 

8 




8 

Peiich-Kdiihan-Tava \’anev 

849 

251 



1100 

Mand'Raigarh 

101 




101 

Siiifti anli 

4158 




4158 

Bisranipur 

461 




461 

Cliiriuuii 

320 




320 

Hasdo-Arand 

411 




411 

Sonliat 

0 




130 

Tatai:>ani Ramkola 






Pathakheia 

180 




180 

Koi ba 

2138 

10 



2148 

Lakhaiipur 

314 




314 

Joliilla 

137 




137 

Seiidurgaih 

97 




97 

Soliagpur 

841 




841 

Uinai la 

58 




58 

Meghalaya Fields 

89 




89 

Jayanti Hdls 






Balpliakrain-Pendenguru 






Bapung 

11 




11 
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i'ifUl-wisc ri<i\r(i ( M.sl 1 1 ’ 


' Cl 


i P’ 0 ■'' ^‘11 1 .laii 1994 


Siju 

West Daranggiri 
Khasi Hills 
Mawlong-Shelia 
Langrin 

Nagaland Fields 
Tien Sang 
Tiru Valley 
Jhanzi-Disai 
Borjan 
Orissa Fields 
Talchir 
Ib River 

West Bengal Fields 
Deocha Basin 
Domra-Panagarh Basin 
Barjora 
Darjeeling 

Raniganj _ 


(Million tonnos) 

0-300 300-600 0-6()() (iiliPlIdfl 

Proved Proved Proved Proved 


64 


(j-l 


2 

11 

3 


11 


3 


3 

6661 

4907 

1754 

9562 1682 


3 

6661 

1907 

1751 

;i(i 11280 


114 


114 


9448 1682 


36 lllGG 
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(Million tonnes) 



0-300 

Indicated 

300-600 

Indicated 

0-600 

Indicated 

600-1200 

Indicated 

Indicated 

Andhra Pradesh Fields 

359 

405 


152 

916 

Godavari Valley 

359 

405 


152 

916 

Arunachal Pradesh Fields 

11 




11 

Narnchik 

11 




11 

Assam Fields 

17 

50 



67 

Singrimari 

3 




3 

Dilli-Jeypore 

14 




14 

Mikir Hills 






Makum 


50 



50 

Bihar Fields 

14756 

7503 

1095 

5279 

28632 

Deogarh 

74 




74 

Auranga 

1429 

734 


16 

2179 

Daltonganj 

60 




60 

Hutar 

14 

12 



27 

Rajmahal 

6003 

1694 



7698 

Jharia 



1095 

3959 

5054 

East Bokaro 

1064 

1164 


1085 

3314 

West Bokaro 

1450 

111 



1562 

North Karanpura 

3746 

2565 



6312 

South Karanpura 

707 

884 


219 

1810 

Ramgarh 

209 

336 



545 

Maharashtra Fields 

885 

285 



1170 

Bander 

135 




135 

Chanda-Wardha Valley 

471 

218 



689 

Bokhara 






Kaniptee 

178 

67 



245 

Makardhokra 

93 




93 

Nand 

7 




7 

Umrer 






Madhya Piadesh Fields 

17403 

4295 


9 

21707 

Gurgunda 

47 




47 

Jhiliniili 

55 




55 

Mohpani 






Pench-Kanhan-Tawa Valley 

169 

269 



438 

Mand-Raigarh 

6227 

1013 



7240 

Singrauli 

1110 

291 



1400 

Bisrampur 

135 




135 

Chinmiri 

11 




11 

Hasdo-Arand 

2785 

13 



2798 

Soiihat 

95 




95 

Tatapani Ramkola 

745 

233 



978 

Pathakheia 

63 




63 

Korba 

4852 

1672 



6524 

Lakhanpur 






Johilla 

104 




104 

Sendurgarh 

182 




182 

Sohagpur 

822 

804 


9 

1636 

Umana 






Meghalaya Fields 





70 

Jay anti Hills 






Balphakram-Pendenguru 






Bapung 
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Coal: Fidd-wisc IihIk .itid i;,. , . 


1 '■ i.tl, 


-11 J .1 


lilt 


- - _' Mllhuli ((iIlMl's) 

0-300 3OO-G0O l)-(»()() 1,1)0-ijiio In,||, ."iidC 

_ Indicated Indira tpO IihIk ,iicd In<ii< .ircl 

~ Sijii ~ " — 

West Daranggiri 63 

Khasi Hills 
Mawlong-Shella 

Langritt 7 

Nagaland Fields 1 " 

Tien Sang * 

Tiru Valley 
Jhanzi-Disai 

Borjan j 


Orissa Fields 

17627 

4G4S 

37 

1 

Talchir 

10376 

3667 

2L’.'{}2 

Ib River 

7251 

2982 


1 207') 

West Bengal Fields 

3243 

540,■) 


I//2.4.3 

Deocha Basin 

Domra-Panagarh Basin 
Barjora 

Darjeeling 

258 

16.j8 

.3.5.-) 

I ) 

7'».7 

.{'17 

1 1 1 ')2 

2711 

1 1J 

Raniganj 

2985 

3393 


7729 
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CoAl/ Fi('l(i-\vis(' liiff'rrc'd C'oal v('s by D('])tli as oii J Jan 1994 


1(33 


(Million tonnes) 



0-300 

Inferred 

300-600 

Inferred 

0-600 

Inferred 

600-1200 

Inferred 

Inferred 

Andhra Pradesh Fields 

363 

1810 


1565 

3739 

Godavari Vallej’ 

363 

1810 


1565 

3739 

Arunachal Pradesh Fields 

48 




48 

N amchik 

48 




48 

Assam Fields 

33 

62 



95 

Singrimari 






Dilli-Jeypore 

31 




31 

Mikir Hills 

2 




2 

Makum 


62 



62 

Bihar Fields 

2465 

3443 


266 

6173 

Deogarh 






Auranga 

40 

393 



433 

Daltonganj 






Hutar 

32 




32 

Rajniahal 

587 

770 



1357 

Jliaria 






East Bokaro 

40 

40 



81 

West Bokaro 

29 

6 



34 

North Karanpura 

1428 

1209 



2637 

South Karanpuia 

303 

971 


266 

1540 

Ramgarh 

5 

53 



58 

Maharashtra Fields 

549 

1363 



1912 

Bander 






Chanda-Wardlia Valley 

429 

1143 



1572 

Bokhara 

20 




20 

Kamptee 

100 

220 



320 

Makar dhokra 






Nand 






Uinrcr 






Madhya Piadesh Fields 

58G0 

3096 


4 

8960 

Gurgunda 






Jliihnnh 






Mohpani 






Pench-Kanhan-Tawa A'alley 

192 

265 



457 

Mand-Raigarh 

1744 

429 



2173 

Snigiauli 

2152 

1496 



3649 

Bisrampur 






Chiiimin 

31 




31 

Hasdo-Aland 

1107 

4 



1111 

Sniihdt 






Tatapani Ramkola 

16 

148 



164 

Pathakhera 


123 



123 

Korba 

547 

589 



1136 

Laklianpur 






Johilla 

70 




70 

Sendurgai h 






Sohagpur 

0 

42 


4 

46 

Umaiia 






Meghalaya Fields 

301 




301 

Jay anti Hills 

4 




4 

Balphakram-Pendenguru 

107 




107 

Bapuiig 

23 




23 
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]|\ 1 )!■])! Ii ,is ,,ii 1 .Ijijj jgjj 


Coal: Fiflcl-wis<- Intt'nvd C.>;il 10-' i 


Siju 

West Daranggiri 
Khasi Hills 
Mawlong-Shella 
Langrin 

Nagaland Fields 
Tien Sang 
Tiru Valley 
Jhanzi-Disai 
Borjan 
Orissa Fields 
Talchir 
Ib River 

West Bengal Fields 
Deocha Basin 
Domra-Panagarh Basin 
Baijora 
Darjeeling 

Raniganj_ 


0-300 300-600 0-600 

Inferred Inferred Intoin’d 

125 ” 


(Million iiiijncs) 

6oiT-T 2T)(T~ ~ ITToTiTiT 

llllniKvl 

125 


7 

4 
31 
15 

1 

7 

2 

5 

10829 6724 

6827 1672 

4003 5052 

503 I860 


1 

31 

15 

1 


175 5.3 
S 1!)!) 
005 1 

1()()7 3‘>70 


15 

488 1860 1607 


15 


ilorj 
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Prime Coking Coal Reserves 


(Million tonnes) 



1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Proved 


4228 

4236 

4236 

4236 

4496 

4509 

Indicated 

1075 

1072 

1064 

1064 

1064 

804 

804 

Inferred 

All Reserves 

5300 

5300 

5300 

5300 

5300 

5300 

5313 

% change in 

All Reserves 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


Field—wise Prime Coking Reserves as on 1 Jan 1994 


(Million tonnes) 



Pro^’ed 

Indicated 

Inferred All Reserves 

Bihai’ Fields 

4236 

1064 

5300 

.Ill aria 

4236 

1064 

5300 


Medium Coking Coal Reserves 


(Million tonnes) 



1991 92 

1992 93 

1993 -94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Proved 

9607 

9727 

9869 


10520 


mil 

Indu aled 

11250 

11258 

11153 

11184 

11132 

11063 

10885 

Infei red 

1198 

979 

980 

1028 

1253 

1215 

1215 

All R(’.selves 

22054 

219G4 

22002 

22479 


23260 

23211 

% change in All Reserves 


-0.4 

0.2 

2.2 

1.9 

1.6 

0.0 


Field—wise Medium Coking Reserves as on 1 Jan 1994 


(Million tonnes) 



Proved 

Indicated 

Inferred 

All Reserves 

Bihar Fields 

9451 

10040 

937 

20428 

Jharia 

4226 

1938 


6164 

East Bokaro 

2198 

3251 

81 

5531 

West Bokaro 

2838 

1533 

34 

4406 

North Karanpnra 


2796 

561 

3357 

South Karanpura 


434 

260 

694 

Ramgarh 

189 

87 


276 

Madhya Pradesh Fields 
Pench-Kanhan-Tawa 

125 

1253 

303 

1681 

Valley 

101 

183 

262 

546 

Sohagpur 

24 

1069 

42 

1135 

West Bengal Fields 

394 

43 

2 

439 

Raniganj 

394 

43 

2 

439 
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( '( > M . 1 ill!)- i 

i,i! ill s> ij)j 

^ t oal Resei'Vf; 







1 Millinii 

toiiiu-s) 

IMTlir 


1991*92 

1992 93 

1993 94 

I'tUI 'i,'i 

I'l'T, ■!(, 1 

'17 

Proved 

498 

535 

571 

r/ti'.i 

0.'' 

1H2 

482 

Indicated 

973 

inrs 

1120 

J 11)2 

■I) s 

‘)()1 

904 

Inferred 

875 

484 

4S4 

I'^l 

p VJ 

‘222 

222 

All Reserves 

2355 

2097 

2174 

JI! 

i 

) ()(l,S 

iGflS 

% change in All Reser\-es 


-10.9 

3,7 

-0 0 

-25 

II (1 

0.0 


Field-wise Bleiidable/Semi Coking Ros<t\<*s as <ni ] J.ui I !MM 

I ’ ' ■!)!!' ' I 



Pioved 

Indji iitcd 

lull'! 1' 2 0 

!;. .. 

Bihar Fields 

172 

432 

..1 

ti'i", 

Ramgai'h 

172 

1:12 

7 ; 


Madhya Pradesh Fields 

71 



1 

Sonhat 

71 



, 1 

West Boargal Fields 

227 

505 

!(*'' 

'a»! 

Raniganj 

227 


it.’' 

■ml 
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(Million tonnes) 



1991-92 

1992 93 

1993 94 

1994 - 95 

1995 -96 

1996-97 

1997-98 

Proved 

46808 

50362 

53371 

53525 

55219 

56773 

59016 

Indicnl cd 

72128 

71506 

72743 

76405 

76636 

77065 

76486 

Inferred 

473SS 

42549 

41302 

40166 

40286 

40647 

40606 

All Reserves 

166323 

164416 

167415 

170096 

172141 

174484 

176107 

% cliange in All Reseives 


-1 1 

1.8 

1 6 

1.2 

1.4 

0.0 


Field-wise Non-coking Reserves as on 1 Jan 1994 


(Million tonnes) 

Provofl Induvitprl Inforiocl All Rt'sorvos 


Andhra Pradesh Fudds 

6183 

916 

10S38 


Godavciii \'alh'v 

6183 

916 

3739 

10838 

Arunaehal Pradesh Fields 

31 

11 

48 

90 

Naiuehik 

31 

11 

48 

90 

A.ssani Fields 

133 

67 

95 

296 

Siugriniari 


3 


3 

Dilh-.Jeypore 

9 

14 

31 

54 

Mikii Hills 

1 


2 

3 

Makuiir 

124 

50 

62 

236 

Bih.u Fic'lds 

15937 

17097 

5183 

.38217 

Dcogaih 

326 

74 


400 

Aui anga 

9 

2179 

433 

2621 

Daltonganj 

84 

60 


144 

Hutai 

191 

27 

32 

250 

Rajinalial 

2078 

7698 

1357 

11133 

.Jliai la 

5901 

2052 


7953 

East Bokaro 

48 

63 


no 

West Bokaio 

165 

28 


193 

Xoitli Kaianpiiia 

4688 

3516 

2076 

10279 

Sontdi Kai aiipiii a 

2440 

1376 

1280 

5096 

Ranigarh 

7 

26 

5 

38 

Mahaiashtja Fudds 

3194- 

1170 

1912 

6277 

Bainler 

65 

135 


200 

Chanda-Wai dha \'Hlle\ 

2156 

689 

1572 

4417 

Bokhara 

10 


20 

30 

Kain])t('e 

807 

245 

320 

1372 

Makardhokra 

29 

93 


122 

Xand 

43 

7 


50 

Urirrer 

85 



85 

M.ulhva Prad(‘sh Fields 

10480 

20454 

8657 

39591 

Gurgiiiida 


47 


47 

.Thiliiriili 

212 

55 


267 

Mohpani 

8 



8 

Pendr-Kanlian-Tawa 





^■allev 

999 

253 

195 

1419 

Mand-Raigarh 

101 

7240 

2173 

9514 

Singiauli 





Bisrarripur 

461 

135 


596 

Chiniriiri 

320 

11 

.31 

362 

Hasdo-Arand 

411 

2798 

1111 

4321 

Sonlrat 

59 

95 


155 

{Coritiniiod. .) 
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''' 'ill Rfisrrvo 


Field-wise Non-coking Roserw’s as on 1 .Inn 1'.MU 


. Jill!* 'll 11 'IllH'.- I 


Proved huiiraf.-d' Iiil.io’.i .^11 Ij 


Tatapani Ramkola 

ion 

Pathakhera 

ISU 

Korba 

2148 

Lakhanpur 

314 

Jobilla 

137 

Sendurgarh 

97 

Sohagpur 

817 

Umaria 

58 

Meghalaya Fields 

89 

Jayaiiti Hills 


Balpbakram-Pendengnru 


Bapung 

11 

Siju 


West Daranggiri 

G4 

Khasi Hills 


Mawlong-Shella 

2 

Langria 

11 

Nagaland Fields 

3 

Tien Sang 


Tiru Valley 


Jhanzi-Disai 


Borjan 

3 

Orissa Fields 

6661 

Takhir 

4907 

Ib River 

1754 

Uttar Pradesh Fields 

4158 

Singrauli (U.P) 

4158 

West Bengal Fields 

10659 

Deocha Basin 


Doinra-Panagarh Basin 


Barjora 

114 

Darjeeling 


Raniganj 

10544 


97S 

Hii 

11 12 

63 

i 

,9)5 

6324 

U36 




11 1 

104 

70 

il 1 

1S2 


.’7‘* 

306 

5 

3.3v8 




7(1 

3111 

J 

359 

1 


ItiV 

HIT 


.’1 

1 ) *■ 

1 

! 2 5 

63 

1 4! > 

t 

1 

) 

1 

1 

1 

31 

r. 

1 

ij 

51) 

21) 

1 

1 

22312 

■> 

17553 

•) 

111 

!f.527 

12117!) 

s D'l 

25 1.^,5 

10233 

!H)5 3 

210 11 

1400 


•1702 

1400 

M) 1!) 

02117 

jOlill 


2.102 

2711 


27 1! 

752 


1 ‘ l/ 

1 1 t 

1 \ 

7181 

1 5 

3785 

1 • I 

21511 


Energy, Centre for Monitoring Indisn 


March-April 1999 



'()\L. l^rcxlucl 1011 oi Coal 


109 


('000 tonnes) 



Coking 

coal 

N'on-cokuig 

coal 

Coal 

% change 
in coking 
coal 

%• change 
in 

non-coking 
coal 

% change 
in coal 

1970-71 

17820 

55130 

72950 




19ri~72 

16750 

55670 

72420 

-6 0 

1 0 

-0 7 

1972-73 

16620 

60600 

77220 

-0.7 

8.9 

6.6 

1973-74 

15770 

62400 

78170 

-5.1 

3 0 

1 2 

1974-75 

20960 

67450 

88410 

32.9 

8.1 

13.1 

1975-7C 

27420 

722G0 

99680 

30 8 

7 1 

12.7 

1976-77 

30110 

70930 

101040 

9.8 

-1.8 

1.4 

1977-78 

30140 

70840 

100980 

0 1 

-0.1 


1978-79 

29670 

72300 

101970 

-1.5 

2.1 

1.0 

1979 80 

29960 

73840 

103800 

1 0 

2 1 

1.8 

1980-81 

31689 

82126 

114010 

5.8 

11.2 

9.8 

1981-82 

35480 

89450 

124930 

12 0 

8 9 

9 6 

1982-83 

36965 

93633 

130598 

4.2 

4.7 

4.5 

1983-84 

35983 

104259 

140242 

-2 6 

11 3 

74 

1984-85 

36065 

111373 

147438 

02 

6.8 

5.1 

1985- 86 

35160 

119136 

154296 

-2 5 

7 0 

4.7 

1986-87 

38339 

127347 

165686 

9.0 

6.9 

7.4 

1987- 88 

40026 

141259 

181285 

44 

10.9 

9 4 

1988-89 

42049 

154181 

196230 

5.1 

9.1 

8.2 

1989 90 

43823 

159538 

203361 

4 2 

3 5 

3 6 

1990-91 

44772 

169285 

214057 

2.2 

6 1 

5.3 

1991-92 

45897 

186921 

232818 

2 5 

10 4 

88 

1992-93 

45207 

196788 

241995 

-1.0 

5.3 

3.9 

1993 94 

44659 

204028 

248087 

-1 2 

3 7 

2 8 

1994-95 

41970 

215800 

257770 

-6.0 

5 8 

3.7 

1995 96 

39914 

233501 

273415 

-4 8 

8 2 

0.1 

1996-97 

40540 

248831 

289321 

1 6 

6.6 

5.8 

1997 98 

43843 

256559 

300402 

8 1 

3 1 

3 8 

1 Fi 

add-up to 

guK's loi (okmg aiicl iiou-i'okiiig 
(oal due to rovisioiib 

appc’aiing 

cIse-wheM' in 

tlu’ ii()( unient 

111 ay not 
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f f'king O' 







f > i'. 

M ill 

: ..'1' 


' non 

' ■'Oil!", 

"•1 -1 
• I .III.' 

ttMUH's) 


Coking 
coal. S-I 
grade 

Coking 
coal. S-II 
grade 

Coking 
coal. W-I 
grade 

( nknig 
cal W-11 
giaiie 

Coking 

roal. 

SC-II 

grade 

1980-81 

589 

3172 

2142 

s:iin 

]]( Uf. 


1 ''5 

405~ 

1981-82 

S2G 

3831 

2001 


!- ; 

* ‘ 


85.5 

1982-83 

471 

2948 

2102 

9341 

1 2 i 1 

♦ P 

.''17 

131 

1983-84 

330 

2958 

2249 

9J2S 

] 1'. ► 

1 1 ' 

” 'll I 


1984-85 

219 

191G 

2330 

93SI 



:w 


1985-86 

24 

1314 

273S 

975 1 

i 

W' » 

1 .n 

181 

1986-87 

28 

1304 

2514 

9700 

!9|on 

1 'n , : 

IM 

191 

1987-SS 

13 

804 

3035 

.51 10 

• ; i s ■ 1 

' '' 

-.in 

193 

1988-89 

40 

516 

3219 

0039 

j:r. I'i 


no 

193 

1989-90 

29 

537 

2309 

i:{7() 

i a.’i 

’ ' ■ 

Ills 

1G8 

1990-91 

32 

378 

1630 

3101 

1 VU < 

' ; n» 

4 3.1 

G3 

1991-92 

6 

524 

1464 

.3 150 

! '.'i II 

' ‘ t 

'*•, J 


1992-93 

237 

806 

162G 

5 130 

12 IM i 

2 i ! 1 5 

19 1 


1993-94 

413 

863 

2230 

5007 

i 1 '-■•1 

' ' - ’ ‘ • 

; lO 


1994-95 

38S 

1267 

2290 

4 187 

mrn 

.'2 . . n 

271 


1995-96 

297 

982 

2137 

1239 


,. 



1996-97 

278 

828 

1782 

1215 

inf.l 

M » •. 

'119 


1997-98 

255 

055 

1310 

1512 

In'- 

■1,11. ; 

20') 




March—April 1999 
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( 000 tonnes) 



Nou-cokiiig 
coal. A 
gra<lci 

Non-cokiiig 
coal. B 
grade 

Non-coking 
coal. C 
giade 

Non-coking 
coal. D 
grade 

Non-coking 
coal. E 
guide 

Non-coking 
(oal. F 
grade 

Non-coking 
ctial. G 
giade 

Non-coknig 
coal. loAV 
volatile 
grade 

1980-81 

4435 

25394 

14306 

14205 

7313 

5352 


36 

1981- 82 

4276 

24G04 

19668 

13393 

7970 

6339 


34 

1982-83 

4190 

21622 

22483 

13641 

8013 

10372 


33 

1983-84 

4390 

23171 

24782 

13961 

8514 

13635 


36 

1984-85 

3880 

23193 

26175 

16224 

10765 

17715 


7 

1985-86 

3 (86 

21030 

25813 

19516 

11447 

20169 

381 


1986-87 

3441 

21993 

26898 

27102 

17510 

26639 

1903 

653 

1987- 88 

2933 

22664 

31250 

23694 

38149 

18669 

340 

912 

1988-89 

2942 

23129 

35128 

27178 

38953 

23150 

91 

627 

1989- 90 

3058 

21879 

36235 

25163 

31783 

37195 

258 

618 

1990-91 

2960 

20940 

41025 

23901 

31852 

44942 


508 

1991 -92 

3103 

21343 

47386 

24391 

32479 

5.3366 

2 

405 

1992-93 

3078 

22165 

46939 

23741 

34803 

60787 


445 

1993 94 

3150 

21859 

47097 

28738 

3S674 

6021 1 

32 

362 

1994 -95 

2974 

21417 

46742 

33853 

41603 

63771 

358 

290 

1995 96 

3447 

21753 

52046 

37973 

39429 

74289 

3 

167 

1996 97 

3950 

22229 

51488 

40082 

43294 

82732 


285 

1997 98 

3089 

23393 

50054 

43638 

42115 

SSS42 

333 

300 
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Coal 

Pnxluctiiu 

1 )1 < 1,,' ’t, 

( ); . 1 . 

1 

i'- O'i Minos AllFw 








J 


Open cast 

Open cast 

Open cast 

I'lulfi 

( 

[..f.j'i I 1; 

j'll! I>■ 

I ni.oi.'hill 

1 iifh‘1 

B. I 

/ 


mechanical 

manual 

production 

^mund 

jll'itlUi 

11,-1.. - 

‘-‘Inlllld 



production 

production 


prtuluctinu 



ItlllM's 


1986-87 

82458 

6468 

89828 

75858 


lit) 

0 GS 

114 

1987-88 

102370 

4840 

107210 

72610 

1"! 

’5 

0 5(3 

1.08 

1988-89 

110560 

7500 

118060 

76320 

lOhj 

{ 0; 

0 6(1 

118 

1989-90 

123030 

7020 

130050 

70Sf.O 

2ii 1 !'.! 

: -.‘M 

II 55 

1.21 

1990-91 

127715 

6279 

135737 

7587.5 

2 i urr. 

; 5') 

0 SO 

1.18 

1991-92 

142723 

4729 

149990 

70326 


: ; i 

0 73 

1.33 

1992-93 

150495 

3887 

106922 

81566 

211005 

.{■'*' 

0 71 

1.39 

1993-94 

156596 

3714 

168897 

77247 

.1 . 

i i { 

0 71 

1.43 

1994-95 

165045 

2713 

176670 

778.34 

2577Vo 

1 0*j 

0 79 

1.61 

1995-96 

186501 

1600 

190309 

7!)S5,S 

.'Tin . 

5 ti i 

0 ^3 

177 

1996-97 

203699 

1256 

209G50 

76130 

2Mi,r2! 

, 

0 79 

1.84 

1997-98 

226858 

1283 

228141 

(i902H 

.'{00 tll,‘ 

i . 

II (i| 

1.4.J 



Open ((i\t I luli'i 
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{’000 tonnes) 




1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Bharat Coking 
Coal Ltd. 

All Washeries 

3862 

3934 

■ 4066 

4310 

4220 

3547 

2999 


Dugda 1 

519 

452 

535 

511 

476 

257 



Dugda 2 

532 

543 

603 

595 

623 

477 

482 


Bhojudih 

1039 

941 

978 

1007 

977 

861 

832 


Patherdih 

490 

512 

516 

621 

653 

551 

341 


Lodiia 

166 

186 

200 

195 

183 

138 

107 


Siidamdih 

496 

433 

340 

466 

422 

390 

332 


Bar or a 

90 

131 

123 

134 

147 

142 

139 


Moonidih 

386 

456 

513 

545 

502 

489 

513 


Moliuda 

144 

281 

258 

237 

237 

244 

254 

Central 

Coalfields Ltd. 

All Washeries 

4635 

4913 

4801 

4240 

4498 

4153 

3630 


Kaigali 

1321 

1395 

1352 

1051 

1009 

1016 

793 


Kathara 

799 

874 

820 

777 

720 

607 

552 


Swaiig 

669 

688 

699 

597 

613 

464 

405 


Gidi 

825 

949 

961 

917 

925 

677 

621 


Rajrappa 

1021 

1007 

969 

898 

1231 

1385 

1007 


Kedla 






4 

252 

Westorn 









Coalfields Ltd 

All AN'ashenes 

376 

370 

369 

390 

420 

410 

393 


Nandan 

376 

370 

369 

390 

420 

410 

393 

Indian Iron & 









Steel Co. Ltd 

All Washeries 

1533 

1627 

896 

854 

727 

586 

681 


D.S.P W 

858 

999 

299 

268 

190 

91 

102 


D.P L W 



5 

6 





Chasnala 

675 

628 

592 

580 

538 

496 

579 

Tata Iron & 









Steel Co. Ltd. 

All Washeries 

1990 

1933 

1992 

1957 

2050 

2188 

2306 


West B oka 10 1 
West Bokaio 2 

324 

320 

345 

291 





West Bokaio 3 




155 

629 

748 

742 


.laiiiadoha 

944 

924 

931 

841 

799 

779 

877 

Total 

All Washeries 

12396 

12777 

12125 

11751 

11915 

10885 

10009 
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1991 92 


Bharat Coking 




Coal Ltd. 

All Washeries 

2049 

2159 


Dugda 1 

355 

.ifir, 


Dugda 2 

489 

430 


Bhojudih 

10 

Hi 


Patherdih 

249 

124 


Lodna 

64 

Sfl 


Sudamdih 

446 

431 


Barora 

74 

82 


Mooaidih 

309 

274 


Mohuda 

53 

116 

Central 

Coalfields Ltd. 

All Washeries 

4635 

•1913 


Kargali 

1321 

139.' 


Kathara 

799 

874 

fiS8 


Swang 

GG9 


Gidi 

825 

949 


Rajrappa 

Kedla 

1021 

1007 

Western 

Coalfields Ltd. 

All Washeries 

376 

370 

Indian Iron Sc 

Nandan 

376 

370 

Steel Co. Ltd. 

All Washeries 

1533 

1627 


D.S.P.W 

D.P.L.W 

858 

999 

Tata Iron Sc 

Chasnala 

675 

628 

Steel Co. Ltd. 

All Washerie.s 

1990 

19.33 


West Bokaro 1 
West Bokai-o 2 
West Bokaro 3 

324 

320 

Total 

Jamadoba 

944 

()*) 1 

All Washeries 

12396 

12777 





’ fKin 

tonnes) 

• i 3 


" U <i . 

;' I’j/i 97 

1997^ 

i 



2067 

2139 



,'.M 

126 




5:2 

107 

236 

.’s 



19 

363 

ji.s 



407 

444 



'* 5 

100 

107 

3h 1 

‘ M 

3.5 

ni 

445 

1 i 



1 52 

147 

32‘» 


■Hi 

289 

278 

11.’ 

1 i ‘ / 


125 

117 

4M)j 

{;' 

5 I'i'* 

41.53 

3630 

ITi.' 

j 1 ‘' ' 

; I tn'» 

inlii 

793 

8.?9 


.'.’It 

607 

552 

f.O'J 


M 1 

164 

403 

961 


'6’5 

677 

C21 


>»'ji..t 

; n 

1.1'<.5 

1007 




4 

252 

'ill') 

•'ll 1 

3. ’ll 

no 

393 

369 


520 

410 

393 

S'lli 

1 3 

/ * ' 

.586 

681 

299 

.'«)*• 

l')l) 

91 

102 

.592 

ot) 

>.1'' 

190 

579 

199,; 

I'l 1. 

,’i) ill 

.ns.s 

2306 

3i:i 

J 





1 

i,."l 

718 

742 

911 

li 

, 'I'l 

wo 

877 

212.5 

11 .-'.1 

1 I'M.'i 

1088.5 

I()0(]9 
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C'oM- J!)(\-ii)atciH's (>( Coal 


n.j 


(’000 tonnes) 



Coking 

coal 

Non-coking 

coal 

Total coal 

% change 
in coking 
coal 

% change 
in 

non-coking 

coal 

% change 
in total 
coal 

1970-71 

15180 

47070 

62250 




1971-72 

15210 

50310 

65520 

0.2 

6.9 

5.3 

1972-73 

14630 

55530 

70160 

-3.8 

10.4 

7.1 

1973-74 

14280 

56450 

70730 

-2 3 

1.7 

0.8 

1974-75 

18300 

60660 

78960 

28 2 

7.5 

11.6 

1975-76 

22530 

69490 

92020 

23.1 

14 6 

16.5 

1976-77 

24980 

69740 

94720 

10.9 

0.4 

2.9 

1977-78 

27820 

71460 

99280 

11.4 

2.5 

48 

1978-79 

25830 

69970 

95800 

-7.1 

-2.0 

-3.5 

1979-80 

25480 

72270 

97750 

-1 3 

3.3 

2.0 

1980-81 

26682 

79258 

105940 

4 7 

9.7 

8.4 

1981-82 

31091 

86961 

118052 

16 5 

9.7 

11 4 

1982-83 

35806 

87821 

123627 

15.2 

1.0 

4.7 

1983-84 

34853 

95478 

130270 

-2.6 

8.7 

5.4 

1984-85 

32508 

102411 

134919 

-6.7 

7.3 

3.6 

1985-86 

33748 

117152 

150900 

3.8 

14.4 

11.8 

1986-87 

35083 

127347 

158021 

4.0 

8.7 

4.7 

1987-88 

37920 

141259 

171480 

8 1 

10 9 

8.5 

1988-89 

39885 

145179 

185064 

5.2 

2.8 

7.9 

1989-90 

39723 

153809 

193532 

-0 4 

5.9 

4.6 

1990-91 

40362 

162724 

203086 

1.6 

5 8 

4.9 

1991-92 

42745 

183227 

222508 

5 9 

12.6 

9.6 

1992-93 

44205 

192084 

233949 

3.4 

4.8 

5.1 

1993-94 

44611 

203083 

245151 

0 9 

5 7 

4.8 

1994-95 

42268 

211128 

253396 

-5.2 

4.0 

3.4 

1995 96 

39770 

230801 

270571 

-5 9 

9.3 

6.8 

1996-97 

40500 

246440 

286940 

1 8 

6.8 

6.0 

1997-98 

42090 

255062 

297152 

3.9 

3 5 

3.6 


Not(' Figures for coking and non-coking appearing else-where in the document ina\'^ not 
add-up to coal due to revisions 
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Coking Non-coking 
coal 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 


2170 

1640 

1430 

850 

1720 

3810 

4980 

3860 

4770 

5720 

6670 

9008 

9237 


7380 

6180 

4790 

5800 

5260 

8043 

9510 

8346 

9978 

8365 

11553 

11373 

13205 


958t) 

7820 

6220 

OG')!) 

G9S11 

11S53 

14490 

12200 

1474S 

MOKf) 

18223 

203S1 

22442 


-2) J 
-IJ " 
-i\) . 

4 

\ :i\ 

.01 7 
- 2 ',' 1 
■j:'. (» 

l-iu 

H.G 

i 


1983-84 

7101 

15789 

22.89(1 

-24 1 

1984-85 

9698 

20527 

30225 

3(j 1. 

1985-86 

9611 

19368 

28979 

-d s 

1986-87 

10291 

18576 

28SG7 

r 1 

1987-88 

11236 

22622 

3385.8 

') j 

1988-89 

11232 

26977 

38209 


1989-90 

10888 

26749 

37637 

(1 

1990-91 

14091 

28384 

42475 

29 1 

1991-92 

16717 

31815 

48532 

I. 

1992-93 

15836 

35556 

51392 

2 

1993-94 

14762 

35986 

50748 

-(. 7 

1994-95 

10274 

37220 

47494 

-3(1 1 

1995-96 

8717 

36926 

1.5(il3 

-I'l 1 

1996-97 

9778 

32246 

42024 

12 2 

1997-98 

12113 

29353 

ll'KiG 

,i'i '1 


Note: Figures for coking and non-coking 
due to revisions 
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I lOll) 11 null's) 
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lit III ( Hid 

I I li.iii'', 

I .i.d 


111 

.'2 1 
21 i 
'I -! 

'•2 'I 

1.1 2 
111 U 
-U. t 

1 

1 I 

K. I 

I'l t, 

:iu u 
*1 11 
i II 
21 ^ 
I'l 3 
n ^ 
I. i 
1'2 1 
1 I 

I J 
I 

II i 
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18 3 
20 4 
(19 
.lO 
U'l S 
22 2 
-l.'i 7 
20 8 
-1 1 
29 4 
1 1 8 
10 1 
2 () 
32 0 
1 1 
-I) 3 
17 3 
12 9 
-1 1 
12 9 
11 3 
.')9 
-1 2 
() 1 
.1 S 

9 
1 ;i 
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(’000 tonnes) 



Produc¬ 

tion 

Stocks 
drawn (-) / 
added (-f) 

Closing 

stocks 

Imports 

Exports 

Captive 

consump¬ 

tion 

Offtake 

% change 
in offtake 

1970-71 

72950 



1 

470 

2840 

71230 


1971-72 

72420 

-1760 

7820 

5 

230 

3630 

74060 

4.0 

1972-73 

77220 

-1600 

6220 

2 

460 

3520 

78210 

5.6 

1973-74 

78170 

430 

6650 

7 

620 

2770 

77680 

-0 6 

1974-75 

88410 

330 

6980 


540 

2670 

85600 

10.2 

1975-76 

. 99680 

4873 

11853 

2 

466 

2780 

92220 

7,7 

1976-77 

101040 

2637 

14490 


672 

3310 

100150 

8.6 

1977-78 

100980 

-2284 

12206 

4 

653 

3470 

103780 

3.6 

1978-79 

101970 

2542 

14748 

220 

267 

3400 

100190 

-3.4 

1979-80 

103800 

-663 

14085 

939 

94 

3570 

105600 

5.4 

1980-81 

114010 

4138 

18223 

392 

112 

3830 

109420 

3.6 

1981-82 

124930 

2158 

20381 

650 

164 

4090 

121020 

10.6 

1982-83 

130598 

2061 

22442 

1380 

152 

4370 

130180 

7.6 

1983-84 

140242 

448 

22890 

460 

84 

4350 

137290 

5 5 

1984-85 

147438 

7335 

30225 

580 

119 

4160 

141540 

3.1 

1985-86 

154296 

-1246 

28979 

2030 

217 

4000 

155540 

9.9 

1986-87 

165686 

-112 

28867 

2100 

163 

4060 

166850 

7.3 

1987-88 

181285 

4991 

33858 

2970 

165 

4070 

171480 

2.8 

1988-89 

196230 

4351 

38209 

3700 

171 

4220 

191950 

11 9 

1989-90 

203361 

-572 

37637 

4410 

155 

4200 

203560 

6.0 

1990-91 

214057 

4838 

42475 

4900 

96 

4070 

213360 

4 8 

1991-92 

232818 

6057 

48532 

5920 

115 

4100 

228870 

7 3 

1992-93 

241995 

2860 

51392 

6250 

130 

3990 

241750 

5.6 

1993-94 

248687 

-644 

50748 

7100 

98 

4710 

256040 

5 9 

1994-95 

257770 

-3254 

47494 

8270 

124 

3700 

269180 

0.1 

1995-96 

273415 

-1851 

45643 

8870 

89 

3520 

284040 

5 5 

1996 -97 

289321 

-3619 

42024 

9450 

123 

3430 

299010 

5.3 

1997 98 

300402 

-558 

41406 

9450 

60 

3090 

307120 

2.7 
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t, 'n M 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


il t i|ii 


lip ill;-1 ) ),ll Comilllin. 


loiint-'s) 


Iron & 
Steel 


13530 

13490 

13550 

13780 

15920 

18880 

20340 

21540 

20260 

19850 

21010 

22010 

22820 

24890 

25000 

24810 

24220 

26670 

29770 

30610 

30910 

34030 

37360 

37630 

38550 

39080 

39760 

39800 


3520 

3360 

3700 

3650 

4360 

4440 

4970 

4730 

4880 

3870 

4750 

5720 

6100 

7320 

7290 

8040 

8850 

8770 

9270 

9530 

10430 

10800 

11700 

11070 

12360 

11060 

10080 

10080 


tilisers 

Paper 


270 


lino 


1140 


lonn 


1400 


1260 


1750 


isso 


1720 


1.1 to 


2140 

3320 

2400 

4160 

2500 

3650 

2.570 

3990 

2830 

4190 

2660 

4460 

2651) 

4000 

2820 

4990 

.3290 

3980 

291)0 

3900 

2810 

4320 

2670 

4560 

2560 

4850 

2900 


4120 

4302 

4375 

4630 




Energy, Centre 


for Monitoring Indian Bconi^^ 


March-April 1999 




(.’oM- (’omI (jfltiik*' ])A' Powf'i Sector. ]{ail\\.iys and J3()lll{'^51 k 
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(’000 tonnes) 



Domestic 

Power 

Sector 

Raihvws 

All Other 
Consumers 

1970-71 

4100 

13210 

15580 

12990 

1971-72 

3500 

14580 

15920 

14140 

1972-73 

3620 

16650 

15320 

16130 

1973-74 

4650 

16640 

13920 

17650 

1974-75 

4020 

20300 

11140 

19160 

1975-76 

3630 

23040 

14300 

18110 

1976-77 

4070 

26850 

13170 

18770 

1977-78 

3540 

25650 

12930 

23810 

1978-79 

2680 

24800 

12130 

26230 

1979-80 

3150 

30030 

11360 

29560 

1980-81 

2940 

38150 

11810 

22250 

1981-82 

3020 

44420 

11260 

21490 

1982-83 

2340 

49520 

10950 

23630 

1983-84 

1960 

55830 

10700 

22630 

1984-85 

2090 

57660 

9460 

25780 

1985-86 

2260 

68640 

9610 

28340 

1986-87 

2020 

78580 

8120 

30640 

1987-88 

1740 

91810 

7550 

28240 

1988-89 

1750 

97220 

6740 

30500 

1989-90 

1210 

108320 

5800 

32660 

1990-91 

1200 

113710 

5240 

36680 

1991-92 

1030 

126840 

5060 

36190 

1992-93 

970 

138570 

4340 

34150 

1993-94 

440 

154410 

2000 

34680 

1994-95 

330 

160850 

670 

42600 

1995-96 

290 

184490 

270 

35678 

1996-97 

310 

199620 

140 

35465 

1997-98 

30 

205530 

60 

37500 



Centre for Monitoring Indian Economy 
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C'OAI : I’lUtllK linii 1 


': I' 1 


riM0,.sl) Fid: 


Coking coal 


Produc¬ 

tion 


Stocks 


Des¬ 

patches 


Produc¬ 

tion 


Noii-( liking III.il 

StoiKr. Di-'' 

Jl.lt I Ill's 


1980-81 

10100 

540 

10(150 

1981-82 

12100 

5S1 

11701 

1982-83 

12345 

735 

1 IMO 

1983-84 

12680 

097 

1200.5 

1984-85 

12328 

719 

1 21 82 

1985-86 

L5702 

598 

1 5,51 8 

1986-87 

16580 

532 

ICilfiO 

1987-88 

163S1 

:12 1 

li.l7(i 

1988-89 

18605 

493 

17017 

1989-90 

17804 

579 

17212 

1990-91 

17709 

730 

17077 

1991-92 

2058'1 

liOli 

10000 

1992-93 

2251J 

018 

2 Dr."; 

1993-94 

25270 

OK) 

2 lliOl 

1994-95 

25648 

200,3 

250 58 

1995-96 

26770 

2510 

2 1872 

1996-97 

28734 

1800 

28.810 

1997-98 

289II 

1382 

2001s 


lO.i 

dui - 

t lull 

. _,( 60(1 tonnes) 

I''( ■d~(7)a] ■ 

^'•i.ks 5^ 

patdies 

10100 

54(1 

1(1050 

12100 

5,81 

11701 

12.515 

735 

11840 

1 2081, 

907 

12003 

12.528 

719 

12182 

1 5702 

50,8 

15378 

I 1.58(1 

532 

16168 

lO 58 1 

.521 

16176 

I 8f,(l5 

193 

17917 

17801 

579 

17242 

1775)'j 

73(1 

17077 

205.8 1 

(j()(. 

19996 

.'.’511 

018 

21677 

252', 0 

Olfi 

24601 

250 IS 

21)93 

25038 

20770 

2516 

24872 

2.8 7;( 1 

1.890 

28818 

.'80 11 

1 5S2 

29018 
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(’000 tonnes) 




Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 



Produc- 

Stocks 

Des- 

Produc- 

• Stocks 

Des- 

Pro- 

Stocks 

Des- 


tion 


patches 

tion 


patches 

due- 


patches 








tion 



1980-81 




610 


600 

610 


600 

1981-82 




700 

68 

629 

700 

68 

629 

1982-83 




710 

64 

699 

710 

64 

699 

1983-84 




800 

78 

775 

800 

78 

775 

1984-85 




810 

139 

743 

810 

139 

743 

1985-86 




847 

197 

785 

847 

197 ■ 

785 

1986-87 




908 

329 

797 

908 

329 

797 

1987-88 




1009 

473 

839 

1009 

473 

839 

1988-89 




899 

500 

855 

899 

500 

855 

1989-90 




836 

461 

806 

836 

461 

806 

1990-91 




678 

250 

907 

678 

250 

907 

1991-92 




951 

132 

985 

951 

132 

985 

1992-93 




1101 

422 

854 

1101 

422 

854 

1993-94 




1201 

816 

752 

1201 

816 

752 

1994-95 




1191 

1166 

834 

1191 

1166 

834 

1995-96 




822 

868 

1028 

822 

868 

1028 

1996-97 




752 

825 

828 

752 

825 

828 

1997-98 




687 

927 

568 

687 

927 

568 



Pi odiictton ■—= Despatches 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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CoAL: Prodiicl ion Slntlss .uk] I )i'sp,iw Iii’s m 13iliar Fields 


_ Coking coal _ 

Produc- Stocks Des- 

tion patches 


1980-81 

29981 

1981-82 

32711 

1982-83 

34946 

1983-84 

34217 

1984-85 

34387 

1985-86 

33551 

1986-87 

36663 

1987-88 

37982 

1988-89 

39952 

1989-90 

42165 

1990-91 

43036 

1991-92 

43958 

1992-93 

43874 

1993-94 

43392 

1994-95 

40645 

1995-96 

38692 

1996-97 

39052 

1997-98 

42362 


6480 

25057 

8702 

28459 

9098 

34040 

6895 

33170 

9329 

31030 

9419 

32201 

9992 

33573 

10866 

35874 

10845 

37856 

10624 

38079 

13758 

38690 

16404 

40892 

15759 

42922 

14663 

43494 

10081 

41032 

8586 

38492 

9622 

39167 

11974 

40612 


Non-coking coal 


Produc¬ 

tion 

16629 

18569 

19007 

19188 

20492 

20772 

22401 

26541 

27001 

24414 

24261 

25204 

27263 

29894 

32689 

35873 

38626 

38852 


Stocks 


4421 

4368 

6277 

7257 

8694 

7104 

7602 

11688 

13062 

10824 

10981 

13023 

13468 

13865 

12340 

14346 

11152 

11412 


Des¬ 

patches 

16 ^ 

19533 

15932 

16590 

17533 

21453 

22401 

26541 

24173 

23781 

22111 

22234 

26461 

29119 

32132 

34237 

36804 

36489 


Pro¬ 

duc¬ 

tion 

46610 

51280 

53953 

53405 

54879 

54323 

59064 

64469 

66953 

6G579 

67297 

69162 

71137 

73286 

73334 

74565 

77678 

81214 


_ (’000 tonnes^ 

Total coal ' 

Stocks Des¬ 

patches 


10901 

41766 

13070 

47992 

15375 

49972 

14125 

49760 

18023 

48563 

16523 

53654 

17594 

54023 

22554 

57183 

23907 

62029 

21448 

61860 

24739 

60801 

29427 

63126 

29227 

69383 

28528 

72613 

22421 

73164 

22932 

72729 

20774 

75971 

23386 

77101 
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Energy, Centre for Monitoring Indian Econom) 
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(’000 tonnes) 



Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 



Produc- 

Stocks 

Des- 

Produc- 

Stocks 

Des- 

Pro- 

Stocks 

Des- 


tion 


patches 

tion 


patches 

due- 


patches 








tion 



1980-81 




40 

10 


40 

10 

30 

1981-82 




40 

4 


40 

4 

36 

1982-83 




39 

1 

39 

39 

1 

39 

1983-84 




18 

4 

16 

18 

4 

15 

1984-85 




22 

6 

22 

22 

6 

22 

1985-86 




29 

6 

24 

29 

6 

24 

1986-87 




22 

29 

22 

22 

29 

22 

1987-88 




29 

11 

20 

20 

11 

36 

1988-89 




17 

6 

22 

17 

6 

22 

1989-90 




23 

7 

24 

23 

7 

24 

1990-91 




16 

1 

21 

16 

1 

21 

1991-92 




21 

1 

21 

21 

1 

21 

1992-93 




12 

3 

9 

12 

3 

9 

1993-94 




22 

6 

19 

22 

6 

19 

1994-95 




21 

6 

22 

21 

6 

22 

1995-96 




18 

1 

22 

18 

1 

22 

1996-97 




21 

1 

21 

21 

1 

21 

1997-98 




5 

1 

5 

5 

1 

5 



“■ Pi oduction Desputches 
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Com/. Production Stt)ck.s and Despatches in AJiiliarashtra Fields 


Coking coal 


Produc¬ 

tion 


Stocks 


Des¬ 

patches 


1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


Non-coking cod 


(’000 tonnes) 
Total coal 


Produc¬ 

tion 


5770 

6890 

7799 

8822 

10298 

11669 

12303 

14215 

15111 

16340 

16848 

18879 

19679 

20450 

21066 

22815 

24857 

26171 


tocks 

Des¬ 

patches 

Pro¬ 

duc¬ 

tion 

Stocks 

Des¬ 

patches 

155 

5649 

5770 

155 

5649 

269 

6655 

6890 

269 

6655 

440 

7491 

7799 

440 

7491 

1191 

7726 

8822 

1191 

7726 

1106 

10246 

10298 

1106 

10246 

838 

11680 

11569 

838 

11680 

975 

12011 

12303 

975 

12011 

1185 

13834 

14215 

1185 

13834 

2131 

13991 

15111 

2131 

13991 

3123 

15164 

16340 

3123 

15164 

2366 

17418 

16848 

2366 

17418 

2120 

18917 

18879 

2120 

18917 

2564 

19046 

19679 

2564 

19046 

3016 

19817 

20450 

3016 

19817 

2674 

21224 

21066 

2674 

21224 

1034 

24277 

22815 

1034 

24277 

1050 

24669 

24857 

1050 

24669 

2013 

25041 

26171 

2013 

25041 



Producfum DespaJches 
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(’000 tonnes) 




Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 



Produc- 

Stocks 

Des- 

Produc- 

Stocks 

Des- 

Pro- 

Stocks 

Des- 


tion 


patches 

'tion 


patches 

due- 


patches 








tion 



1980-81 

407 

20 

442 

25523 

3255 

24099 

25930 

3275 

24541 

1981-82 

1415 

121 

1331 

26425 

3001 

26068 

27840 

3122 

27399 

1982-83 

1032 

58 

1004 

29592 

2949 

29102 

30624 

3004 

30106 

1983-84 

799 

73 

750 

37057 

2892 

34639 

37856 

2965 

35389 

1984-85 

683 

195 

575 

40347 

5453 

37126 

41030 

5648 

37701 

1985-86 

742 

58 

802 

41822 

5990 

41187 

42564 

6048 

41989 

1986-87 

784 

70 

770 

44015 

4557 

44015 

44799 

4627 

44593 

1987-88 

825 

40 

916 

47931 

4993 

47937 

48756 

5013 

47749 

1988-89 

789 

37 

743 

53085 

4961 

52350 

53874 

4998 

53093 

1989-90 

721 

55 

671 

61578 

6432 

59383 

62299 

6487 

60054 

1990-91 

843 

44 

820 

64378 

7712 

61973 

65221 

7756 

62793 

1991-92 

790 

58 

751 

68614 

8322 

67207 

69404 

8380 

67958 

1992-93 

821 

27 

814 

69827 

8709 

68919 

70648 

8736 

69733 

1993-94 

882 

65 

758 

71975 

8822 

71331 

72857 

8887 

72089 

1994-95 

986 

168 

905 

73878 

9835 

72209 

74864 

10003 

73114 

1995-96 

912 

108 

970 

78849 

10446 

77589 

79761 

10554 

78559 

1996-97 

1180 

no 

104r 

82103 

9406 

82683 

83283 

9516 

83730 

1997-98 

1210 

78 

1229 

83543 

7047 

85270 

84753 

7125 

86499 
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COAL; Production Stocks ami Di'^])al(iu's m Meghalaya Fiekt 




Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 

■- - 


Produc¬ 

tion 

Stocks 

Des¬ 

patches 

Pro due- Stocks 

tion 

Des¬ 

patches 

Pro¬ 

duc¬ 

tion 

Stocks 

Des¬ 

patches 

1980-81 








^—- 

1981-82 









1982-83 









1983-84 









1984-85 









1985-86 









1986-87 • 









1987-88 




1436 

1436 

1436 


1436 

1988-89 




1855 

1855 

1855 


1855 

1989-90 




2447 

2447 

2447 


2447 

1990-91 




2441 

2441 

2441 


2441 

1991-92 




3464 

3464 

3464 


3464 

1992-93 




3487 

3487 

3487 


3487 

1993-94 




2543 

2543 

2543 


2543 

1994-95 




3266 

3266 

3266 


3266 

1995-96 




3248 

3248 

3248 


3248 

1996-97 




3241 

3241 

3241 


3241 

1997-98 




3233 

3233 

3233 


3233 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



: Producnun Stocks ami l)('S])at(]i('s in ()nss;i Fic^lds 
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(’000 tonnes) 



Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 



Produc¬ 

Stocks 

Des¬ 

Produc¬ 

Stocks 

Des¬ 

Pro¬ 

Stocks 

Des¬ 


tion 


patches 

tion 


patches 

duc¬ 


patches 








tion 



1980-81 




3230 

498 

2808 

3230 

498 

2808 

1981-82 




3330 

530 

3207 

3330 

530 

3207 

1982-83 




3459 

345 

3557 

3459 

345 

3557 

1983-84 




4171 

508 

3918 

4171 

508 

3918 

1984-85 




5442 

1434 

4418 

5442 

1434 

4418 

1985-86 




6041 

2076 

5297 

6041 

2076 

5297 

1986-87 




7072 

1682 

6793 

7072 

1682 

6793 

1987-88 




8959 

1195 

9328 

8959 

1195 

9328 

1988-89 




10926 

2259 

9735 

10926 

2259 

9735 

1989-90 




13253 

2886 

12534 

13253 

2886 

12534 

1990-91 




16212 

3061 

16002 

16212 

3061 

16002 

1991-92 




20707 

4076 

19593 

20707 

4076 

19593 

1992-93 




23144 

4608 

21859 

23144 

4608 

21859 

1993-94 




24301 

4816 

24004 

24301 

4816 

24004 

1994-95 




27325 

5149 

26925 

27325 

5149 

26925 

1995-96 




32700 

3400 

34359 

32700 

3400 

34359 

1996-97 




37365 

3482 

37215 

37365 

3482 

37215 

1997-98 




42162 

2292 

43297 

42162 

2292 

43297 



Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 






128 


Coal: Production Slocks and Drsprit cIk^s iii Lttar Pradesh Fields 


(’000 tonnesl 




Coking coal 


Non-coking coal 



Total coal 

■ 


Pro due- 

Stocks 


Produc- 

Stocks 

Des- 

Pro- 

Stocks 

Des-~ 


tion 


patches 

tion 


patches 

due- 


patches 








tion 



1980-81 




1750 

90 

1600 

1750 

90 

1600~ 

1981-82 




2050 

60 

2049 

2050 

60 

2049 

1982-83 




2482 

312 

2188 

2482 

312 

2188 

1983-84 




3054 

213 

3148 

3054 

213 

3148 

1984-85 




3426 

236 

3368 

3426 

236 

3368 

1985-86 




3861 

236 - 

3623 

3861 

236 

3623 

1986-87 




4916 

512 

5112 

4916 

512 

5112 

1987-88 




5718 

343 

5731 

5718 

343 

5731 

1988-89 




6192 

115 

6381 

6192 

115 

6381 

1989-90 




6174 

173 

6109 

6174 

173 

6109 

1990-91 




10460 

720 

10152 

10460 

720 

10152 

1991-92 




11492 

840 

11380 

11492 

840 

11380 

1992-93 




12165 

1456 

11567 

12165 

1456 

11567 

1993-94 




12139 

598 

12895 

12139 

598 

12895 

1994-95 




13817 

759 

13656 

13817 

759 

13656 

1995-96 




14801 

675 

14881 

14801 

675 

14881 

1996-97 




15397 

365 

15725 

15397 

365 

15725 

1997-98 




15781 

426 

15611 

15781 

426 

15611 



Marcb-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoni) 
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Production Stcxks and Dc-s]>.itcln's m West Fu^ld.s 


(’000 tonnes) 




Cokiug coal 


Non-coking coal 



Total coal 



Produc- 

Stocks 

Des- 

Produc- 

Stocks 

Des- 

Pro- 

Stocks 

Des- 


tion 


patches 

tion 


patches 

due- 


patches 








tion 



1980-81 

1301 

170 

1183 

18669 

2580 

17713 

19970 

2750 

18896 

1981-82 

1349 

185 

1301 

19351 

2492 

17083 

20700 

2677 

18384 

1982-83 

987 

81 

762 

18200 

2082 

16964 

19187 

2164 

17726 

1983-84 

967 

133 

933 

18463 

2649 

16603 

19430 

2782 

17536 

1984-85 

995 

174 

903 

18208 

2740 

16773 

19203 

2914 

17676 

1985-86 

SG7 

134 

745 

18493 

2323 

17725 

19360 

2457 

18470 

1986-87 

892 

229 

740 

19130 

2358 

19130 

20022 

2587 

18501 

1987-88 

1273 

350 

1130 

19049 

2410 

19049 

20322 

2760 

19168 

1988-89 

1308 

350 

1280 

20490 

3450 

17900 

21798 

3800 

19186 

1989-90 

937 

209 

973 

16669 

2264 

16319 

17606 

^73 

17292 

1990-91 

893 

289 

852 

16282 

2563 

14822 

17175 

2852 

15674 

1991-92 

1149 

255 

1102 

17005 

2635 

15960 

18154 

2890 

17068 

1992-93 

512 

50 

469 

17599 

3408 

15865 

18111 

3458 

16334 

1993-94 

385 

34 

359 

16224 

3101 

1545G 

16609 

3135 

15815 

1994-95 

339 

25 

331 

16899 

3198 

15822 

17238 

3223 

16153 

1995-96 

310 

23 

308 

17605 

3640 

16288 

17915 

3663 

16596 

1996-97 

308 

46 

286 

17685 

4075 

16435 

17993 

4121 

16721 

1997-98 

271 

61 

249 

17184 

3853 

16530 

17455 

3914 

16779 



mmmPioiliu Uon Despolclies 


Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 






March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econorf 
































C'oM.: State-Avis(^ Supply of Coal 


131 


(’000 tonnes) 



Bihar 

Orissa 

West Bengal 

Assam 

Gujarat 

Maharashtra 

Madhya 

Pradesh 

1970-71 

17140 





2930 

7060 

1971-72 

18370 

2920 

13260 

270 

2670 

3950 

7360 

1972-73 

17210 

3290 

14910 

210 

2770 

3940 

8010 

1973-74 

18710 

1640 

12080 

250 

2830 

3690 

5350 

1974-75 

19940 

1690 

13400 

280 

3530 

4690 

5780 

1975- 76 

20350 

1400 

13460 

220 

4100 

4580 

7080 

1976-77 

23380 

1980 

13150 

250 

4180 

5020 

7610 

1977-78 

24140 

1980 

14710 

260 

4500 

5300 

8020 

1978-79 

22630 

4050 

12550 

400 

4780 

5790 

7870 

1979-80 

17630 

4270 

13360 

280 

5940 

7010 

11730 

1980-81 

21390 

4600 

13560 

340 

6160 

8760 

12340 

1981-82 

23690 

4490 

14880 

450 

8040 

9570 

13090 

1982-83 

24890 

4210 

15160 

370 

8960 

9820 

14550 

1983- 84 

23690 

4890 

14350 

280 

9740 

11060 

15790 

1984-85 

21120 

5390 

13370 

290 

9570 

11810 

17890 

1985-86 

23600 

5040 

14950 

470 

10670 

15050 

18660 

1986-87 

22760 

4740 

14690 

530 

11520 

17070 

21720 

1987-88 

23040 

6560 

15310 

570 

13020 

18830 

22640 

1988-89 

24690 

7640 

16360 

830 

13160 

18490 

27480 

1989-90 

25130 

9340 

16230 

740 

13670 

20410 

30930 

1990-91 

24730 

10320 

17410 ■ 

1030 

14600 

21540 

32830 

1991-92 

24770 

11210 

21200 

850 

15180 

24280 

34500 

1992-93 

26450 

11690 

20100 

760 

15320 

24840 

34620 

1993-94 

24760 

11670 

21780 

570 

15820 

28340 

39900 

1994-95 

24330 

12760 

24400 

590 

15100 

29450 

42400 

1995-96 

25410 

14980 

25550 

770 

15860 

32750 

44260 

1996-97 

27580 

15480 

24770 

780 

15970 

34760 

42520 

1997-98 

21430 

17570 

22400 

540 

17250 

34920 

44570 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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CV) M ■ Sla1('-\visc Supply of Coai 


(’000 tonnes) 



Andhra 

Pradesh 

Karnataka 

Kerala 

Tamil Nadu 

1970-71 

2370 

560 

10 

1290 

1971-72 

2860 

610 

30 

1260 

1972-73 

2890 

700 

20 

1350 

1973-74 

3310 

670 

20 

1530 

1974-75 

3850 

910 

20 

1750 

1975-76 

3680 

900 

50 

2160 

1976-77 

3880 

730 

60 

2460 

1977-78 

3840 

1120 

70 

2520 

1978-79 

4160 

870 

100 

2680 

1979-80 

5250 

780 

80 

2670 

1980-81 

4860 

820 

SO 

2690 

1981-82 

7180 

1100 

170 

3510 

1982-83 

7590 

1030 

170 

3930 

1983-84 

8850 

1430 

20(1 

4040 

1984-85 

9150 

1450 

330 

4890 

1985-86 

11020 

1880 

750 

5880 

1986-87 

12520 

2680 

420 

6460 

1987-88 

12040 

3000 

470 

G820 

1988-89 

13810 

3630 

560 

7990 

1989-90 

15410 

3340 

650 

7550 

1990-91 

18450 

3610 

360 

8300 

1991-92 

22860 

3670 

820 

9120 

1992-93 

23770 

4100 

1160 

11590 

1993-94 

27440 

4820 

930 

10650 

1994-95 

28380 

5110 

540 

10930 

1995-96 

32070 

11680 

2950 

10830 

1996-97 

33220 

6540 

650 

11950 

1997-98 

34810 

6340 

920 

14390 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian 
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(’000 tonnes) 


- 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

" Grade-wise production 








Coal 

27007 

28058 

29036 

28741 

27813 

27138 

30919 

Coking coal 

22178 

22568 

22958 

22479 

21720 

21396 

24318 

S-I grade 

6 

237 

413 

388 

297 

278 

255 

S-II grade 

301 

740 

840 

1162 

829 

634 

488 

\\'-I grade 

1296 

1545 

2126 

2078 

2095 

1771 

1305 

W-II grade 

2000 

3304 

2220 

2053 

1662 

1680 

2080 

W-IIl grade 

5159 

4601 

5330 

4607 

4092 

4421 

4970 

W-I\'' grade 

13416 

12141 

12029 

12191 

12745 

12612 

15220 

SC-I grade 








SC-II grade 








Non-coking coal 

4829 

5490 

6078 

6262 

6093 

5742 

6601 

A grade 

40 

26 

30 

18 

19 

47 

1 

B grade 

122 

78 

57 

7 


129 

146 

C grade 

325 

2086 

1819 

1622 

2420 

2412 

2843 

D grade 

3241 

2355 

3563 

4181 

3481 

2854 

3311 

E grade 

496 

343 

247 

144 

6 

15 


F grade 

200 

157 






G grade 








Low volatile grade 

405 

^45 

362 

290 

167 

285 

300 

Ungraded 








Field-wise production 








Bihar Fields 

26104 

27119 

28127 

27989 

27137 

26579 

30195 

West Bengal Fields 

903 

939 

909 

752 

676 

559 

724 

Mine-wise production 








Open cast ineclidiiical production 

14G52 

16313 

17195 

17211 

17645 

17066 

20735 

Open cast manual production 

271 

198 

115 

47 

68 

26 


Open cast production 

14923 

16511 

17307 

17258 

17713 

17092 

20735 

Under ground production 

12093 

11547 

11729 

11483 

10100 

10046 

10184 

Total production 

27007 

28058 

29036 

28741 

27813 

27138 

30919 

Output per manshift (Tonnes) 








QMS in open c ast iiiiih>s 

2 15 

2.21 

2 26 

2 31 

2 41 

2 76 

2 67 

OMS in under ground mines 

0.45 

0.45 

0 48 

0.49 

0.46 

0.47 

0.48 

Total QMS 

0 80 

0 85 

0 91 

0 94 

0.94 

0 98 

1.09 

Stocks 








Coal 

12915 

13488 

13293 

8023 

8556 

8260 

10946 

Coking coal 

9818 

9568 

8943 

4768 

4979 

4853 

6916 

Noii-coking coal 

3097 

7370 

4350 

3255 

3577 

3407 

4030 

Despatches 








Coal 

25181 

26720 

28535 

28340 

26545 

2C751 

27571 

Coking coal 

20780 

22246 

23064 

22413 

21228 

21972 

22560 

Nou-( oking coal 

4401 

4474 

5471 

5927 

5317 

4779 

5011 

Consumer-wise despatches 








Domestic 

179 

91 

88 

62 

36 

5 


Iron k Steel 

466 

662 

999 

932 

612 

530 

501 

CVnieiit 


25 



60 



Fertilisers 


7 

21 





Power Sector 

9489 

11433 

13338 

12824 

12405 

13608 

13827 

Bi icks 

5222 

4304 

4492 

4887 

5125 

4942 

5726 

M ashei'K's 

7114 

8649 

8725 

8700 

7738 

7186 

7112 


'■'’a}' Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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C’OAL: Coal Pri(('s ot llhai-at Cokmo Coal Ltd 


(Rs./tonne! 


Ef¬ 

Steam 

Steam 

Steam 

Slack 

Slack 

Slack 

Run 

Run 

Run 


fec¬ 

& 

k 

k 

k 

k 

k 

of 

of 

of 


tive 

Rub¬ 

Rub¬ 

Rub¬ 

wash- 

wash- 

wa,sh- 

Mine 

Mine 

Mine 


date 

ble 

ble 

ble 

cry 

ci y 

ery 


Long 

Non- 




Long 

Non- 


long 

iion- 


flame 

loiig 




flame 

long 


flame 

loiig 



flame 





flame 



flame 




Coking coal 











S-I grade 

01 Apr 1997 

1488 



1478 



1468 



S-II grade 

01 Apr 1997 

1246 



1236 



1226 



W-I grade 

01 Apr 1997 

1082 



1072 



1002 



W-II grade 

01 Apr 1997 

900 



890 



880 



IV-III grade 

01 Apr 1997 

670 



660 



650 



W-IV grade 

01 Apr 1997 

625 



615 



605 



SC-I grade 











SC-II grade 











Non-coking coal 











A grade 

01 Apr 1997 


944 

884 


934 

874 


924 

864 

B grade 

01 Apr 1997 


856 

796 


840 

786 


836 

776 

C grade 

01 Apr 1997 


718 

658 


708 

648 


698 

G38 

D grade 

01 Apr 1997 


604 

544 


590 

530 


584 

•524 

E grade 

01 Apr 1997 



436 



422 



416 

F grade 

01 Apr 1997 



352 



338 



332 

G grade 

01 Apr 1997 



257 



243 



237 


Low volatile giado 
Ungraded _ 

Note Revisions after April 1997 have not been covered. 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian EconDH 
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Co \i 


prorlnttion. vStocks and Di'spalclii's of (’o.il 1)\ ('cuti'al (’oaUiclds Ltd 


(’OOP tonnes) 



1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 









31200 

32617 

33510 

31495 

30752 

32184 

33102 

Coking coal 

17268 

16834 

15779 

13381 

11445 

11750 

12230 

S-I grade 







• 

S-II grade 






1 


W-I grade 

84 

81 

104 

147 

42 

11 

5 

W-II grade 

547 

1195 

1695 

1253 

1185 

1150 

948 

W-III grade 

GG48 

5973 

5195 

4857 

5414 

5879 

5311 

W-IV grade 

9989 

9585 

8785 

7124 

4804 

4709 

5966 

SC-I grade 








SC-II grade 








Non-fokiirg coal 

13932 

15783 

17731 

18114 

19307 

20434 

20872 

A grade 

130 

83 

49 

20 

105 

212 

200 

B grade 

2924 

3343 

3250 

2544 

1474 

1624 

1578 

C grade 

1769 

1676 

1457 

1674 

1660 

1255 

1387 

D grade 

1424 

1370 

1595 

1754 

1382 

755 

1203 

E grade 

7248 

9212 

11328 

12164 

13819 

14848 

14554 

F grade 

437 

99 

52 

58 

857 

1265 

1805 

G grade 








Low volatile grade 








Ungraded 






475 

145 

Field-wise production 








Bihar Fields 

31200 

32617 

33510 

31495 

30752 

32184 

33102 

Mme-wise production 








Open cast mechanical production 

23461 

25062 

25945 

24894 

25348 

27443 

28488 

Open cast manual production 

3319 

3142 

3233 

2603 

1516 

1221 

1279 

Open cast production 

26779 

28214 

29178 

27497 

26864 

28664 

29767 

Under giouiid production 

4421 

4403 

4332 

3998 

3888 

3520 

3335 

Total production 

31200 

32617 

33510 

31495 

30752 

32184 

33102 

Output per manshift (Tonnes) 








OMS in open cast mines 

2 23 

2.35 

2.44 

2.67 

2.63 

2 41 

2.70 

OMS 111 undei gioiind ruiiies 

0 46 

0 47 

0 48 

0 45 

0 44 

0 40 

0 39 

Total OhIS 

1 44 

1 53 

1 59 

1.64 

1.61 

1.56 

1.69 

Stocks 








Coal 

12272 

11508 

11511 

11132 

10573 

11209 

11027 

Coking coal 

G51() 

6122 

5614 

5203 

3527 

4688 

5013 

Non-coking coal 

5762 

5386 

5897 

5929 

7046 

6521 


Despatches 








Coal 

28003 

32349 

33019 

31176 

30835 

31190 

32491 

Coking (oal 

15611 

16224 

15847 

13732 

11748 

11321 

12232 

Non-cokmg coal 

12392 

16125 

17172 

17446 

19087 

19869 

20259 

Con.sunier-wise desiiatches 








Domestic 

77 


100 



1 


Iron k Steel 

8 

1004 



5959 



Cement 

753 

550 

560 

813 

539 

303 

738 

Feitihscrs 

751 

1157 

1121 

1000 

479 

673 

272 

Paper 





46 



Textile 





12 



Power Sector 

15331 

17934 

199G2 

19005 

18663 

20633 

22362 

Bucks 





72 


73 

Railways 





39 



__ ashenes 










Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 



13 G ____ C()\L- Coal riif(\s of C’cntral Coalfields It,) 


(Rs./tounpl 


Ef¬ 

Steam 

Steam 

Steam 

Slack 

Slack 

Slack 

Run 

Run 

Run 


fec¬ 

& 

& 

& 

& 


& 

of 

of 

of 


tive 

Rub¬ 

Rub¬ 

Rub¬ 

wash- 

wash- 

wash- 

Mine 

Mine 

Mine 


date 

ble 

ble 

ble 

ery 

ery 

ery 


Long 

Non- 




Long 

Non- 


long 

lion- 


flame 

long 




flame 

long 


flame 

long 



flame 





flame 



flarno 




Coking coal 











S-I grade 











S-II grade 











W-I grade 

01 Apr 1997 

1044 



1034 



1024 



W-II grade 

01 Apr 1997 

868 



858 



848 



W-III grade 

01 Apr 1997 

647 



637 



627 



W-IV grade 

01 Apr 1997 

604 



594 



584 



SC-I grade 











SC-II grade 











Non-coking coal 











A grade 

01 Apr 1997 


984 

924 


934 

874 


924 

864 

B grade 

01 Apr 1997 


896 

836 


846 

786 


836 

776 

C grade 

01 Apr 1997 


758 

698 


708 

648 


698 

638 

D grade 

01 Apr 1997 


604 

544 


590 

530 


584 

524 

E grade 

01 Apr 1997 



436 



422 



416 

F grade 

01 Apr 1997 



352 



338 



332 

G grade 

01 Apr 1997 



257 



243 



237 


Low volatile grade 
Ungraded __ 

Note' Revisions after April 1997 have not been covered 


Msrch—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econo!^' 
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( '( |\1 Piocbu I M'll Slocks .1:11 i |)('S[MUl 



1991-92 

1992-93 

Grade-wise production 

Coal 

24510 

24050 

Coking coal 

1087 

678 

S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

AV-II grade 

W-I 11 giade 

197 

243 

W-IV grade 

109 

156 

SC-I guide 

781 

279 

SC-I I grade 

Non-coking coal 

23423 

23372 

A grade 

1019 

1100 

B guide 

10095 

11199 

C grade 

5351 

4501 

D guide 

1975 

1794 

E grade 

1072 

974 

F grade 

4201 

3804 

G grade 

Low volatile grade 

Ungraded 

Field wise piodnction 

Biliar Fields 

7482 

7154 

West Bengal Fields 

17028 

1G896 

Miiic-wise production 

Open cast niei hanieal inodiHtion 

8743 

8606 

Open cast manual jiroduction 

1139 

547 

Open cast piodmtion 

9872 

9153 

Under ground piodiutaoii 

14G38 

14897 

Total piodmtion 

24510 

24050 

Output pel inanshift (Tonnes) 

OMS 111 open i <ist iiinies 

1 57 

1 77 

OMS 111 undei giouiul mines 

0.44 

0.44 

Total OMS 

0 G2 

0 62 

Stocks 

Coal 

()885 

7420 

Coking coal 

8G 

50 

-\oii-(okiiig coal 

0799 

3920 

Dt\spatclies 

Coal 

22439 

22151 

Coking coal 

1057 

624 

Xoii-( oknig coal 

21382 

21527 

Consumer wise despatchc‘s 

Domestic 

18G 

43 

lion i: Steel 

1100 

331 

Cement 

G75 

501 

Fcitiliseis 

226 

221 

Powei Sector 

11182 

12608 

Bi icks 

Railways 

2552 

2045 


('000 tonnes) 


1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

22605 

24848 

27802 

29647 

27439 

606 

432 

368 

366 

298 



19 

20 

1 

49 

370 

79 

43 

49 

42 

50 

194 

174 

171 

117 

186 

140 

131 

145 

90 

21999 

24416 

27434 

29281 

27141 

1003 

920 

1339 

1734 

1040 

10705 

10776 

10924 

10743 

10222 

3989 

4553 

4750 

4817 

4872 

1332 

1390 

1255 

1263 

1018 

872 

904 

822 

768 

851 

4098 

5873 

8344 

9956 

9138 


7173 

8889 

10993 

12551 

11623 

15432 

15959 

16809 

17096 

15816 

8875 

11177 

14085 

15764 

14785 

366 

63 

IG 

9 

4 

8438 

11240 

14101 

15773 

14789 

14167 

13608 

13701 

13874 

12650 

22605 

24848 

27802 

29647 

27439 

1 74 

2 52 

3 34 

3 G5 

3 39 

0 43 

0.43 

0 44 

0.44 

0 42 

0 59 

0.69 

0 78 

0.83 

0 80 

6545 

6167 

7212 

5191 

5086 

42 

37 

40 

71 

58 

6503 

6130 

7172 

5120 

5028 

22193 

24217 

25805 

28043 

26642 

550 

405 

346 

314 

298 

21G43 

23812 

25459 

27729 

26344 



15 

4 

29 

221 

67 

39 


840 

728 

624 

732 

785 

673 

125 

276 

462 

481 

325 

14454 

16314 

18354 

20106 

19768 





79 

1508 

545 

220 

103 

51 
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COAI.: Cual Prit r.s of Easif-rn Coalfields Ltd 


(Rs./tonne) 



Ef¬ 

fec¬ 

tive 

date 

Steam 

& 

Rub¬ 

ble 

Steam 

& 

Rub¬ 

ble 

Long 

flame 

Steam 

& 

Rub¬ 

ble 

Non- 

long 

flame 

Slack 

& 

wash- 

ery 

Slack 

& 

wash- 

ery 

long 

flame 

Slack 

& 

wash- 

ery 

non- 

long 

flame 

Run 

of 

Aline 

Run 

of 

Aline 

Long 

flame 

Run 

of 

Aline 

Non- 

long 

flame 

Coking coal 











S-I grade 











S-II grade 











W-I grade 

01 Apr 1997 

1044 



1034 



1024 



W-II grade 

01 Apr 1997 

868 



858 



848 



W-III grade 

01 Apr 1997 

647 



637 



627 



W-IV grade 

01 Apr 1997 

604 



594 



584 



SC-I grade 

01 Apr 1997 

1044 



1034 



1'024 



SC-II grade 

01 Apr 1997 

868 



858 



848 



Non-coking coal 











A grade 

01 Apr 1997 


984 

924 


934 

874 


924 

864 

B grade 

01 Apr 1997 


896 

836 


846 

786 


836 

776 

C grade 

01 Apr 1997 


758 

698 


708 

648 


698 

638 

D grade 

01 Apr 1997 


604 

544 


590 

530 


584 

524 

E grade 

01 Apr 1997 



436 



422 



416 

F grade 

01 Apr 1997 



352 



338 



332 

G grade 

01 Apr 1997 



257 



243 



237 


Low volatile grade 

Ungraded _ 

Note: Revisions after April 1997 have not been covered. 
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(’000 tonnes) 


1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 







Coal 

23144 

24301 

27325 

32700 

37365 

42162 

Coking coal 







S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

W-II grade 

W-III grade 

W-IV grade 

SC-I grade 

SC-II grade 







Non-coking coal 

23124 

24301 

27325 

32700 

37365 

42162 

A grade 


346 

339 

170 

141 

126 

B grade 


61 

65 

236 

227 

219 

C grade 


1407 

1518 

1075 

922 

929 

D grade 


598 

564 

1569 

1826 

1665 

E grade 


284 

364 

96 


837 

F grade 

G grade 

Low volatile grade 

Ungraded 

23124 

21605 

24475 

29554 

34249 

38386 

Field-wise production 

Orissa Fields 

Mine-wise production 

23144 

24301 

27325 

32700 

37365 

42162 

Open cast mechanical production 

Open cast manual production 

21210 

22293 

25378 

30824 

35539 

40360 

Open cast production 

21210 

22293 

25378 

30824 

35539 

40360 

Under ground production 

1914 

2008 

1947 

1876 

1826 

1802 

Total production 

Output per manshift (Tonnes) 

23144 

24301 

27325 

32700 

37365 

42162 

OMS in open cast mines 

16.60 

11.65 

12.20 

12.88 

12.93 

13.87 

OMS in under ground mines 

1 14 

0 71 

0 68 

0 67 

0.68 

0.68 

Total OMS 

Stocks 

5 47 

5.11 

5.53 

6.29 

6.88 

7.59 

Coal 

4608 

4816 

5149 

3400 

3482 

2292 

Coking coal 

Non-coking coal 

4608 

4816 

5149 

3400 

3482 

2292 

Despatches 







Coal 

21859 

24004 

26925 

34359 

37215 

43297 

Coking coal 


650 





Non-coking coal 

Consumer-wise despatches 

21859 

24004 

26925 

34359 

37215 

43297 

Iron & Steel 

127 

2174 

1245 




Cement 

311 

354 

332 

446 

1220 

398 

Fertilisers 

386 

645 

143 

686 

1443 

655 

Paper 


542 

368 

28 



Power Sector 

6621 

14572 

17052 

23990 

25526 

31383 

Jute 


3506 
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^ M i t '.li IK i ■ \ l.ili.iii.xli C.oalfiplcLsIt,I 


(Rs./tonne) 


Ef- 

Steam 

Steam 

Steam Slar k 

Sl.K k 

Slac k 

Run 

Run 

Run 

fee- 


k 

k k 

vA 

A' 

of 

of 

of 

tive 

Rub- 

Rub- 

Rub- wa.sh- 

wa.sh- 

M ash- 

Mine 

Mine 

Mine 

date 

ble 

ble 

ble erv 

ei v 

ei y 


Long 

Non- 



Long 

Non- 

long 

non- 


flame 

long 



flame 

long 

flame 

long 



flame 




flame 


ilaine 





Coking coal 
S-I grade 
S-II grade 
W-I grade 
W-II grade 
W-III grade 
W-IV grade 
SC-I grade 
SC-II grade 


Non-coking coal 


A grade 

01 Apr 1997 

908 

848 

898 

838 

888 

8’28 

B grade 

01 Apr 1997 

823 

763 

813 

733 

803 

743 

C grade 

01 Apr 1997 

691 

G31 

681 

021 

671 

611 

D grade 

01 Apr 1997 

584 

32-1 

370 

310 

564 

504 

E grade 

01 Apr 1997 


420 


40(i 


400 

F grade 

01 Apr 1997 


339 


323 


319 

G grade 

01 Apr 1997 


247 


233 


227 


Low volatile grade 

Ungraded _ 

Note. Revisions after April 1997 have not been covered. 
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\ 1 . Pioduclif']! Su)( ciJid J )('.s{ 

ml ( he-’ nf 

(’oal b\ 

vo] 1 If rtt ( 

. 'cmllielci.s 

Ltd 









(’000 tonnes) 


1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 

Coal 

30895 

30702 

31409 

32504 

35203 

37009 

37561 

Coking coal 

S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

W-II grade 
grade 

W-IV grade 

SC-1 grade 

SC-II grade 

Non-cokiiig coal 

30895 

30702 

31409 

32504 

35203 

37009 

37561 

A grade 

B grade 

C grade 

19067 

16534 

17296 

15898 

17569 

17484 

16653 

D grade 

1G12 

1867 

2115 

3152 

3416 

3731 

4244 

E grade 

10216 

12301 

11998 

13356 

14218 

15794 

16664 

F grade 

G grade 

Low volatile grade 

Ungraded 

Field wise pioduction 

Assam Fields 

Madliva Pradesh Fields 

951 

19403 

1101 

18537 

1201 

19270 

1191 

18687 

20402 

21612 

21780 

Uttar Pradesh Fields 

11492 

12165 

12139 

13817 

14801 

15397 

15781 

Mine wise production 

Open cast mechanical production 

30895 

30702 

31409 

32504 

35203 

37009 

37561 

Open cast manual pioduction 
Open cast production 

30895 

30702 

31409 

32504 

35203 

37009 

37561 

Under giound inodiictioii 

Total production 

30895 

30702 

31409 

32504 

35203 

37009 

37561 

Oiitinit pel manshift (Tonnes) 

OklS in open cast mines 

8.23 

7.55 

7.83 

7 82 

8 34 

8.57 

8.65 

OMS 111 under giouiul inines 

Total OklS 

8.23 

8 12 

7.83 

7.82 

8.34 

8.57 

8.65 

Stocks 

Coal 

2535 

2895 

1910 

1485 

1605 

1620 

1269 

Coking (oal 

Xon-cokiiig coal 

2535 

2895 

1910 

1485 

1605 

1620 

1269 

Uespati lies 

Coal 

30369 

30302 

32371 

32919 

35070 

37088 

37467 

Coking coal 

Xon-coking coal 

30369 

30302 

32371 

32919 

35070 

37088 

37467 

CunsiiirK'i - wise dc'spatches 

Cement 

609 

537 

243 

200 

283 

162 

123 

Powc-i Sectoi 

29234 

28957 

31007 

32053 

33883 

35980 

36450 


Centre for Monrtoring Indian Economy 


March-Apiil 1999 


fec- 

& 

& 

8^ 

& 

& 


of 

of 

of 

tive 

Rub¬ 

Rub¬ 

Rub¬ 

wash- 

wash- 

wash- 

Mine 

Mine 

Mine 

date 

ble 

ble 

ble 

ery 

ery 

ory 


Long 

Non- 



Long 

Non- 


long 

non- 


flame 

long 



flame 

long 


flame 

long 



flame 




flame 



flame 





Coking coal 
S-I grade 
S-II grade 
W-I grade 
W-II grade 
W-III grade 
W-IV grade 
SC-I grade 
SC-II grade 
Non-coking coal 


A grade 

01 Apr 1997 

944 

884 

934 

874 

924 

864 

B grade 

01 Apr 1997 

856 

796 

84G 

786 

836 

776 

C grade 

01 Apr 1997 

718 

658 

708 

648 

698 

638 

D grade 

01 Apr 1997 

604 

544 

590 

530 

584 

524 

E grade 

01 Apr 1997 


436 


422 


416 

F grade 

01 Apr 1997 


352 


338 


332 

G grade 

01 Apr 1997 


257 


243 


237 


Low volatile grade 
Ungraded _ 

Note; Revisions after April 1997 have not been covered. 


klarch-AprJ 2 999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econon' 
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(’000 tonnes) 


— 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 








Coal 

951 

1101 

1201 

1191 

822 

752 

687 

Coking coal 








S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

W-II grade 

W-III grade 

W-IV grade 

SC-I grade 

SC-II grade 








Non-coking coal 

951 

1101 

1201 

1191 

822 

752 

687 

A grade 







426 

B grade 







74 

C grade 

D grade 

E grade 

F grade 

G grade 

Low volatile grade 

Ungraded 

951 

1101 

1201 

1191 

822 

752 

187 

Fjeld-wise production 

Assam Fields 

Mine-wise production 

951 

1101 

1201 

1191 

822 

752 

687 

Open cast mechanical production 

602 

713 

794 

786 

521 

484 

486 

Open cast manual production 

Open cast production 

545 

713 

794 

786 

521 

484 

486 

Under ground production 

377 

388 

407 

405 

301 

268 

201 

Total production 

Output per manshift (Tonnes) 

951 

1101 

1201 

1191 

822 

752 

687 

OMS in open cast mines 

0.46 

0.43 

0.69 

5.57 

4.13 

3.61 

3.50 

OMS in under ground mines 

0 08 

0 03 

0.08 

0 50 

0.38 

0 38 

0.27 

Total OMS 

Stocks 

0.16 

0.18 

0.16 

1.25 

0.90 

0.89 

0.78 

Coal 

132 

422 

816 

1166 

868 

825 

927 

Coking coal 

Non-coking coal 

132 

422 

816 

1166 

868 

825 

927 

Despatches 








Coal 

985 

854 

752 

834 

1028 

828 

568 

Coking coal 

Non-coking coal 

Consumer' wise despatches 

985 

854 

752 

834 

1028 

828 

568 

lion k. Steel 

189 

311 

356 

318 

250 

67 

39 

Cement 

155 

77 

57 

136 

175 

91 

42 

Fertilisers 

10 



2 




Paper 

128 

82 

77 

47 

138 

130 

66 

Power Sector 




2 

2 

35 

17 

Bucks 

76 

94 

63 

85 

55 

249 

228 

Raihva)'s 

136 

116 

55 

45 

39 

25 



iK Centre for Monitoring Indian Economy 


M arch-April 1999 


( 000 tonnes) 



1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 

Coal 

44144 

46037 

47533 

50003 

53169 

55303 

56632 

Coking coal 

101 

112 

120 

131 

158 

477 

473 

S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

W-II grade 

W-IIl grade 

W-IV grade 

SC-I grade 

101 

112 

120 

131 

158 

303 

174 

294 

179 

SC-II grade 

Non-coking coal 

G4750 

45925 

47413 

49872 

53011 

54826 

5G159 

A grade 

1785 

1702 

1548 

1510 

1664 

1637 

1737 

B grade 

5805 

5844 

5960 

6065 

6927 

7434 

9113 

C grade 

8439 

6907 

6696 

6782 

7091 

8706 

7933 

D gzade 

G08G 

5506 

5646 

6078 

6407 

4449 

3840 

E grade 

776 

445 

356 

489 

525 

530 

462 

F grade 

41859 

25521 

27207 

28948 

30337 

32070 

33074 

G gi ade 

Low volatile grade 

L'ngraded 

Field-wise production 

Madhya Pradesh Fields 

44144 

46037 

47533 

50003 

53169 

55303 

56632 

Miiie-wise production 

Open cast mecliauical production 

4SS32 

31636 

33100 

35455 

37861 

39504 

40766 

Open 1 ast manual production 

Ojien cast production 

48832 

31636 

33100 

35455 

37861 

39504 

407G6 

Undei ground production 

16119 

14401 

14433 

14548 

1 5308 

15799 

158G6 

Total production 

44144 

46037 

47533 

50003 

53169 

55303 

56632 

Output pel manshift (Tonnes) 

OMS in open cast mines 

9.41 

7.51 

7.11 

8.18 

8 59 

9.14 

8 90 

OMS 111 iiiidei giouiid mines 

0 80 

0 83 

0 86 

0 88 

0 89 

0 90 

0 9(1 

Total OMS 

1.73 

2.13 

2.21 

2 39 

2 46 

2.53 

2 56 

Stocks 

Coal 

10392 

6963 

7071 

8799 

9219 

7886 

6008 

Coking coiil 

36 


12 

17 

37 

56 

21 

Nou-coking coal 

10356 

6963 

7059 

8782 

9182 

7830 

5987 

Despatches 

Coal 

43433 

45055 

46910 

47S14 

52274 

56124 

58333 

Colviijg < oal 

87 

147 

108 

126 

138 

335 

497 

Noii-ioking coal 

43346 

44908 

46802 

47688 

52136 

557S9 

57836 

r’ojisiinjei ui.'.e desiiattlies 

lion A' Steel 

2935 

1262 

936 

1201 

1026 

1460 

1501 

Ct'ineur 

2859 

2815 

3778 

3244 

2 159 

2295 

2874 

Fei tilisei.s 

441 

535 

686 

594 

521 

648 

748 

Po\'iCi Set toi 

26675 

18895 

18417 

19998 

2607] 

28092 

2892.") 

R.uhvat s 

1097 

672 

159 

23 





1 -ru !• Jpi-y 


h'n-^.-gv Cc;nire rni IndnnL'^'' 


(Rs./toque) 


—-- 

Ef- 

Steam 

Steam 

Steam 

Slack 

Slack 

Slack 

Run 

Run 

Run 


fee- 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

of 

of 

of 


tive 

Rub- 

Rub- 

Rub- 

wash- 

wash- 

wash- 

Mine 

Mine 

Mine 


date 

bio 

ble 

ble 

ery 

ery 

ery 


Long 

Non- 




Long 

Non- 


long 

non- 


flame 

long 




flame 

long 


flame 

long 



flame 





flame 



flame 




■^ing coal 











S-I grade 











S-II grade 











\V-I grade 

01 Apr 1997 

1044 



1034 



1024 



W-II grade 

01 Apr 1997 

868 



858 



848 



W-III grade 

01 Apr 1997 

647 



637 



627 



W-W grade 

01 Apr 1997 

604 



594 



584 



SC-I grade 











SC-II grade 











Non-coking coal 











A grade 

01 Apr 1997 


984 

924 


934 

874 


924 

864 

B grade 

01 Apr 1997 


896 

836 


846 

786 


836 

776 

C grade 

01 Apr 1997 


758 

698 


708 

648 


698 

638 

D grade 

01 Apr 1997 


604 

544 


590 

530 


584 

524 

E grade 

01 Apr 1997 



436 



422 



416 

F grade 

01 Apr 1997 



352 



338 



332 

G grade 

01 Apr 1997 



257 



243 



237 

Low volatile grade 











Ungraded 












Note: Revisions after April 1997 have not been covered. 
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14G 


Ct)\L. rrodnftjoii Stocks and Dc\s]);it chc^ of (’(.il l)\ Western Coalfields Ltn 


(’000 tonnes'! 


1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 








Coal 

24736 

25753 

26504 

27240 

29005 

31225 

32512 

Coking coal 

689 

709 

762 

855 

754 

703 

737 

S-I grade 








S-II grade 








W-I grade 








W-II grade 

607 

606 

712 

855 

754 

703 

737 

W-III grade 








W-IV grade 








SC-I grade 

82 

103 

50 





SC-II grade 








Non-coking coal 

24047 

25044 

25742 

2G385 

28251 

30522 

31775 

A grade 

129 

167 

180 

167 

150 

179 

159 

B grade 

1797 

1701 

1711 

1763 

2068 

1925 

2051 

C grade 

8692 

10438 

9297 

8745 

9978 

8025 

8296 

D grade 

5816 

6208 

8650 

11718 

12294 

18179 

18935 

E grade 

5110 

3365 

2698 

2593 

2417 

1532 

1771 

F gr ade 

2503 

3165 

3206 

1406 

1344 

682 

563 

G gi-ade 








Low volatile grade 








Ungraded 








Field-wise production 








Maharashtra Fields 

18879 

19679 

20450 

21066 

22815 

24857 

26171 

Madhya Pradesh Fields 

5857 

6074 

6054 

6174 

6190 

6368 

6341 

Mine-T^dse production 








Open cast mechanical production 

15728 

16253 

16985 

17640 

19378 

21367 

22560 

Open ceist manual production 








Open cast production 

15728 

16253 

16985 

17640 

19378 

21367 

22560 

Under ground production 

9008 

9500 

9519 

9600 

9627 

9858 

9952 

Total production 

24736 

25753 

26504 

27240 

29005 

31225 

32512 

Output per manshift (Tonnes) 








OMS in open cast mines 

3 34 

3.51 

3.64 

3 55 

3 82 

4.26 

4 02 

OMS in under ground mines 

0.63 

0-67 

0.69 

0.69 

0 70 

0 71 

0.73 

Total OMS 

1 30 

1.38 

1.44 

i 45 

1 54 

1.65 

1 68 

Stocks 








Coal 

2489 

2898 

3520 

3152 

1439 

1425 

2287 

Coking coal 

22 

27 

53 

151 

71 

54 

57 

Kon-cokmg coal 

2467 

2871 

3467 

3001 

1368 

1371 

2230 

Despatches 








Coal 

24453 

24989 

25520 

27261 

30373 

30912 

31351 

Coking coal 

664 

667 

650 

779 

832 

712 

732 

Non-coking coal 

23789 

24322 

24870 

26482 

29541 

30200 

30619 

Consumer-wise despatches 








Iron k: Steel 

373 

352 

371 

402 

437 

416 

388 

Cement 

2287 

2207 

2189 

2244 

2306 

1712 

1539 

Paper 

502 

688 

452 

574 

627 

853 


Textile 

336 

383 

393 

264 

370 

332 


Power Sector 

17910 

18528 

19384 

19940 

21957 

23221 

25147 

Railways 

191 

176 

5 

8 




\^''ashenos 

557 

598 

5 

683 


552 
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(Rs./tonne) 


Ef- 

Steam 

Steam 

Steam 

Slack 

Slack 

Slack 

Run 

Run 

Run 

fee- 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

of 

of 

of 

tive 

Rub- 

Rub- 

Rub- 

wash- 

wash- 

wash- 

Mine 

Mine 

Mine 

date 

ble 

ble 

Long 

flame 

ble 

Non- 

long 

flame 

erj' 

erj- 

long 

flame 

erj' 

non- 

long 

flame 


Long 

flame 

Non- 

long 

flame 


Coking coal 
S-I grade 
S-II grade 


W-I grade 

01 Apr 1997 

1044 

1034 

1024 

W-II grade 

01 Apr 1997 

868 

858 

848 

W-III grade 

01 Apr 1997 

785 

775 

765 

W-IV grade 

01 Apr 1997 

648 

638 

628 


SC-I grade 
SC-II grade 
Non-coking coal 


A grade 

01 Apr 1997 

1016 

956 

1006 

946 

996 

936 

B grade 

01 Apr 1997 

960 

900 

950 

890 

940 

880 

C grade 

01 Apr 1997 

875 

815 

865 

805 

855 

795 

D grade 

01 Apr 1997 

834 

774 

820 

760 

814 

754 

E grade 

01 Apr 1997 


647 


633 


627 

F grade 

01 Apr 1997 


543 


529 


523 

G grade 

01 Apr 1997 


414 


400 


394 


Low volatile grade 
Ungraded 

Note: Revisions after April 1997 have not been covered. 


Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 


14S 


C’OAL. 


ProdiK-tioii. Stof-kf^ and D(\s])Mrf li(‘.s of Coal 1)\ Siji^!,;n-riij (/dHici i(>.s Co. Lrij 


(’000 tonnes) 


■ ' ' 1— — 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Grade-wise production 





26770 

28734 


Coal 

20584 

22511 

25279 

25648 

28941 

Coking coal 








S-I grade 

S-II grade 

W-I grade 

W-II grade 

W-III grade 

W-IV grade 

SC-I grade 

SC-II grade 








Non-coking coal 

20584 

22511 

25279 

25648 

26770 

28734 

28941 

A grade 

B grade 






75 

159 

C grade 

3743 

4797 

5136 

5950 

7503 

7867 

6432 

D grade 

5137 

4641 

5239 

5016 

8111 

7025 

9422 

E grade 

7536 

8156 

10826 

11304 

7300 

9515 

6916 

F grade 

4166 

4917 

4046 

3011 

3853 

4252 

5679 

G grade 

Low volatile grade 

Ungraded 

2 


32 

358 

3 


333 

Field-wise production 

Andhra Pradesh Fields 

Mine-wise production 

20584 

22511 

25279 

25648 

26770 

28734 

28941 

Open cast mechanical production 





5636 

9523 

15341 

Open cast manual production 
Open cast production 



6784 

6035 

5636 

9523 

15341 

Under ground production 

20584 

22511 

18495 

19613 

21134 

19211 

13600 

Total production 

Output per manshift (Tonnes) 

20584 

22511 

25279 

25648 

26770 

28734 

28941 

OMS in open cast mines 







3 65 

OMS in under ground mines 







0 78 

Total OMS 

Stocks 

0.96 

1.10 

1.17 

1.31 

1.79 

1 67 

1.34 

Coal 

666 

918 

946 

2093 

2516 

1890 

1382 

Coking coal 

Non-coking coal 

666 

918 

946 

2093 

2516 

1890 

1382 

Despatches 








Coal 

19996 

21677 

24604 

25038 

24872 

28819 

29018 

Coking coal 

Non-coking coal 

19996 

21677 

24604 

25038 

24872 

28819 

29018 

Consumer-wise despatches 








Cement 

2129 

2403 

2782 

2742 

2714 

3162 

3109 

Fertilisers 

6S5 

595 

785 

438 

516 

466 

598 

Paper 

367 

399 

421 

509 

547 

580 

576 

Textile 

158 

172 

163 

136 

146 

130 

140 

Power Sector 

Bricks 

13893 

15756 

18176 

17834 

18229 

21831 

22211 

173 

Railways 

503 

377 

164 

58 
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r'()-\L: 


COril Pi I il ' III r. ilhi'Mi 


Lhi 


(Rs./tonne) 


Ef¬ 

Steam 

Steam 

Steam 

Slack 

Slack 

Slack 

Run 

Run 

Run 

fec¬ 

&: 

k 

k 

k 

k 

k 

of 

of 

of 

tive 

Rub¬ 

Rub¬ 

Rub¬ 

wash- 

wash- 

Avash- 

Mine 

Mine 

Mine 

date 

ble 

ble 

Long 

flame 

ble 

Noii- 

loiig 

flame 

ery 

ery 

long 

flame 

ery 

non- 

long 

flame 


Long 

flame 

Non- 

long 

flame 


Coking coal 
S-I grade 
S-II grade 
W-I grade 
W-II grade 
W-III grade 
\V-IV grade 
SC-I grade 
SC-II grade 
Non-coking coal 


B grade 

01 A pi 1007 

11 2:1 

1073 

1063 

C grade 

01 Api 1097 

1017 

967 

957 

D grade 

01 A])i 1097 

907 

857 

847 

E grade 

01 Apr 1997 

700 

686 

680 

F grade 

01 Api 1097 

3S7 

573 

567 

G grade 

Low volatile grade 
Ungraded 

01 A])r 1997 

447 

433 

427 

Note; Revisions after April 19U7 bare 

not been covered 




-'’ffg!', Cenue for 


Monitoring Indian Lconon)\‘ 


March-April 1999 



irade-wise production 

Coal 

724 

774 

715 

1040 

991 

857 

718 

Coking coal 

724 

564 

470 

529 

573 

553 

562 

S-I grade 

S-II grade 

223 

66 

23 

16 

12 

34 

50 

\V-I grade 

W-II grade 

W-III grade 

241 

235 

201 

204 

186 

190 

214 

W-IV grade 

260 

263 

246 

309 

375 

329 

298 

SC-I grade 

SC-II grade 

Non-coking coal 


210 

245 

511 

418 

304 

156 

A grade 

B grade 

C grade 

D grade 

E grade 

F grade 

G grade 

Low volatile grade 



115 

197 

124 

72 

31 


Ungraded 


210 

130 

314 

294 

232 

125 

Field-wise production 








Bihar Fields 

501 

498 

447 

513 

561 

519 

512 

West Bengal Fields 

Mine-wise production 

223 

276 

268 

527 

430 

338 

206 

Open cast mechanical production 
Open cast manual production 

ft 






526 

Open cast production 

343 

456 

244 

481 

398 

298 

526 

Under ground production 

381 

318 

471 

559 

593 

559 

192 

Total production 

724 

774 

715 

1040 

991 

857 

718 


Output per manshift (Tonnes) 


OMS in open cast mines 1.20 

OMS in under ground mines 4.47 


Total OMS 

0.63 

0.44 

0.85 

1 60 

1.00 

0.84 

1.49 

Stocks 

Coal 

196 

233 

266 

225 

207 

184 

169 

Coking coal 

196 

33 

50 

18 

16 

15 

5 

Non-coking coal 


200 

216 

207 

191 

169 

164 

Despatches 

Coal 

717 

740 

677 

1031 

998 

873 

730 

Coking coal 

717 

547 

453 

531 

565 

559 

571 

Non-coking coal 


193 

224 

500 

433 

314 

159 

Consumer-wise despatches 

Washeries 

717 

740 

677 

1031 

998 

873 

730 
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CoVL: PiixiiH'lioii Si()< K - .iii'l 1 I',' he., .il Iin 'Ln.i liun ,V Sled C’o Lid 


J.)j 


(’000 tonnes) 


1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

'Gr^e--wise production 








Coal 

3850 

3742 

3964 

4163 

4896 

5295 

5225 

Coking coal 

3850 

3742 

3964 

4163 

4896 

5295 

5225 

S-I grade 

S-II grade 




89 

141 

159 

117 

W-I grade 

84 



71 




W-II grade 

296 

331 

380 

307 

618 

681 

698 

W-III grade 

1725 

1442 

795 

744 

163 

136 

291 

W-R' grade 

SC-I grade 

SC-II grade 

1745 

1969 

2789 

2952 

3974 

4319 

4119 

Non-coking coal 








A grade 

B grade 

C grade 

D grade 

E grade 

F grade 

G grade 

Loav volatile grade 

Ungraded 








Field-wise production 

Bihar Fields 

Mine-wise production 

3850 

3742 

3964 

4163 

4896 

5295 

5225 

Open cast mechanical pi odiiction 
Open cast manual piodiu lion 







3984 

Open cast production 

2191 

2074 

2300 

2111 

1584 

3847 

3984 

Under ground production 

1659 

1668 

1664 

2052 

3312 

1448 

1241 

Total production 

Output per maiislntt (Tonnes) 

3850 

3742 

3964 

4163 

4896 

5295 

5225 

OMS in open cast mines 







10.77 

OMS in uiidi'i' giound mines 







1241 00 

Total OMS 

Stocks 

1,65 

1 20 

1 11 

1.25 

1.47 

1.83 

5225.00 

Coal 

49 

36 

48 

80 

47 

41 

43 

Coking coal 

Non-coking coal 

Despatches 

49 

36 

48 

80 

47 

41 

43 

Coal 

3829 

3750 

3939 

4282 

4913 

5287 

5200 

Coking coal 

Non-coking coal 

Consuiiiei -wise despatches 

3829 

3750 

3939 

4282 

4913 

5287 

5200 

Waslieries 

3829 

3750 

3939 

4282 

4913 

5287 

5200 
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LlcNlTK: Stat(^ Reserves 


(Million tonnes) 



Gujaxat 

Fields 

J & K 
Fields 

Rajasthan 

Fields 

Tamil Nadu 
Fields 

All Fields 

Life of 

reserves 

(Years) 

1988-89 

220 

90 

573 

4930 

5813 

462 

1989-90 

320 

90 

770 

4930 

6210 

502 

1990-91 

383 

90 

870 

5030 

6473 

460 

1991-92 

383 

90 

870 

5030 

6473 

405 

1992-93 

383 

90 

980 

17285 

18838 

1133 

1993-94 

383 

90 

980 

24370 

25923 

1432 

1994-95 

465 

90 

1020 

24575 

26150 

1354 

1995-96 

932 

127 

1430 

21806 

24403 

1102 

1996-97 

465 

90 

1020 

25875 

27450 

1212 

1997-98 

465 

90 

1020 

25875 

27450 

1191 
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Lignite: Production (»l Lu;inir 


___t: ---- f’OOO tonnes’! 


Neyveli 

Onjarat 

Total 

% change in 

% change in 

% change in 


Lignite 
Corpn. Ltd 

Mineral 

Devp 


Neyveli Lig. 

Gujaxat 

Min. 

total 



Corpn. Ltd 





1970-71 

3390 


3390 




1971-72 

3720 


3720 

9.7 


9 7 

1972-73 

2890 


2890 

-22.3 


-22.3 

1973-74 

3320 


3320 

14.9 


14.9 

1974-75 

2940 


2940 

-11.4 


-11.4 

1975-76 

3030 


3030 

3.1 


3.1 

1976-77 

4010 


4010 

32.3 


32.3 

1977-78 

3590 


3590 

-10.4 


-10.4 

1978-79 

3270 


3270 

-8.9 


-8.9 

1979-80 

2800 

350 

3050 

-14 3 


-6.7 

1980-81 

4801 

303 

5104 

71.5 

-13.4 

67.3 

1981-82 

5876 

430 

6306 

22.4 

41.9 

23.6 

1982-83 

6401 

531 

6932 

8.9 

23.5 

9.9 

1983-84 

6679 

618 

7297 

4.3 

16.4 

5.3 

1984-85 

7248 

591 

7839 

8.5 

-4.3 

7.4 

1985-86 

7240 

800 

8040 

-0.1 

35.4 

2.6 

1986-87 

8521 

1083 

9604 

17.7 

35.4 

19.5 

1987-88 

10151 

1115 

11266 

19.1 

3.0 

17.3 

1988-89 

11406 

1184 

12590 

12.4 

6.2 

11.8 

1989-90 

11236 

1127 

12363 

-1.4 

-4.8 

-1.8 

1990-91 

11760 

2314 

14074 

4.7 

105.3 

13.8 

1991-92 

12718 

3269 

15987 

8.1 

41 3 

13.6 

1992-93 

13311 

3310 

16621 

4.7 

1.3 


1993-94 

14238 

3860 

18098 

7.0 

16.6 

8.9 

1994-95 

15464 

3846 

19310 

8.6 

-0.3 

6.7 

1995-96 

17205 

4941 

22146 

11.3 

28.5 

14.7 

1996-97 

17456 

5184 

22640 

1.5 

4.9 

2.2 

1997-98 

18109 

4943 

23052 

37 

-4.6 

1.8 
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1 ><‘^[):itclii-h of Li ftiiitp 


(’C)(J[) tonnes) 



Neyveli Gujarat 

Lignite Mineral 

Corpn. Ltd. Devp. 

Corpn. Ltd. 

Total % change in 

Neyveli Lig. 

% cliaugf' 111 % 

Gujarat, 

Min. 

change m 
total 

1970-71 

3370 


3370 




1971-72 

3740 


3740 

11.0 


11.0 

1972-73 

2890 


2890 

-22.7 


-22.7 

1973-74 

3310 


3310 

14 5 


14.5 

1974-75 

2950 


2950 

-10.8 


-10.8 

1975-76 

3000 


3000 

1 7 


1.7 

1976-77 

4010 


4010 

33.7 


33.7 

1977-78 

3060 


3060 

-23 6 


-23.6 

1978-79 

3270 


3270 

6.9 


6.9 

1979-80 

2810 

250 

3060 

-14.0 


-6.4 

1980-81 

4570 

300 

4870 

62.6 

20 0 

59.2 

1981-82 

5849 

429 

6278 

28 0 

4.3 0 

28 9 

1982-83 

6449 

531 

6980 

10.3 

23 8 

11.2 

1983-84 

6623 

618 

7241 

2 7 

Ki 1 

3.7 

1984-85 

7082 

591 

7673 

6.9 

-4.3 

6.0 

1985-86 

6869 

806 

7675 

-3 0 

.36 1 

0 0 

1986-87 

7118 

909 

8027 

3.6 

12 8 

4.6 

1987-88 

7094 

1009 

8103 

-0 3 

1 1 0 

0.9 

1988-89 

7667 

875 

8542 

8.1 

-13 2 

5.4 

1989-90 

9311 

848 

10159 

21 4 

-3 0 

18 9 

1990-91 

11886 

2314 

14200 

27 7 

172 9 

39.8 

1991-92 

12612 

3269 

15881 

6 1 

41 3 

11 8 

1992-93 

12416 

3310 

15726 

-1.5 

1 3 

-0.9 

1993-94 

14029 

3859 

17888 

13 0 

16 G 

13.7 

1994-95 

16244 

3846 

20090 

15.8 

-0 3 

12.3 

1995-96 

17355 

4941 

22296 

G 8 

28 3 

11.0 

1996-97 

17218 

5184 

22402 

-0.7 

4.9 

0.5 

1997-98 

17858 

4943 

22801 

.3 7 

- 1 G 

1.8 
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Electricity: Installed Gouoraliiift (’aj)H(ily (Idihln'^ and Non- 


■utilities] 


(MW) 



Installed capacity 


% change 


Utilities 

Non- 

Utilities 

Total 

Utilities 

Non- 

Utilities 

Total 

1970-71 

14709 

1562 

16271 




1971-72 

15254 

1635 

16889 

3.7 

4.7 

3.8 

1972-73 

16282 

1708 

17990 

6.7 

4.5 

6.5 

1973-74 

16664 

1793 

18457 

2.3 

4.9 

2.6 

1974-75 

18317 

2029 

20346 

9.9 

13.2 

10.2 

1975-76 

20117 

2132 

22249 

9.8 

5 1 

9.4 

1976-77 

21469 

2287 

23756 

6.7 

7.3 

6.8 

1977-78 

23669 

2506 

26175 

10.2 

9.6 

10.2 

1978-79 

26680 

2618 

29298 

12.7 

4.4 

11.9 

1979-80 

28448 

2860 

31308 

6.6 

9.2 

6.9 

1980-81 

30214 

3102 

33316 

6.2 

8.5 

6.4 

1981-82 

32345 

3436 

35781 

7.1 

10.8 

7.4 

1982-83 

35363 

3872 

39235 

9.3 

12.7 

9.7 

1983-84 

39339 

4367 

43706 

11.2 

12.8 

11.4 

1984-85 

42585 

5120 

47705 

8.3 

17.3 

9.1 

1985-86 

46769 

5504 

52273 

9.8 

7.5 

9 6 

1986-87 

49266 

5715 

54981 

5.3 

3.8 

5.2 

1987-88 

54155 

6345 

60500 

9.9 

11.0 

10.0 

1988-89 

59040 

7523 

66563 

9.0 

18.6 

10.0 

1989-90 

63636 

8116 

71752 

7.8 

7.9 

7.8 

1990-91 

66086 

8612 

74698 

3.8 

6.1 

4.1 

1991-92 

69065 

9301 

78366 

4.5 

8.0 

4 9 

1992-93 

72330 

10045 

82375 

4.7 

8.0 

5.1 

1993-94 

76753 

10722 

87475 

6.1 

6.7 

6.2 

1994-95 

81171 

11161 

92332 

5.8 

4.1 

5.6 

1995-96 

83294 

11787 

95081 

2.6 

5.6 

3 0 

1996-97 

85940 



3.2 



1997-98 

89167 



3.8 
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1970 - 71 

1971 - 72 

1972 - 73 

1973 - 74 

1974 - 75 

1975 - 76 

1976 - 77 

1977 - 78 

1978 - 79 

1979 - 80 

1980 - 81 

1981 - 82 

1982 - 83 

1983 - 84 

1984 - 85 

1985 - 86 

1986 - 87 

1987 - 88 

1988 - 89 

1989 - 90 

1990 - 91 

1991 - 92 

1992 - 93 

1993 - 94 

1994 - 95 

1995 - 96 

1996 - 97 

1997 - 98 


Electricity 

energy 

147 ^ 

15254 

16282 

16664 

18317 

20117 

21469 

23669 

26680 

28448 

30214 

32345 

35363 

39339 

42585 

46769 

49266 

54155 

59040 

63036 

66086 

09005 

72330 

76753 

81171 

83294 

85940 

89107 


Hydro Thermal 
electricity electricity 


6383 

6611 

6785 

0965 

7529 

8464 

9025 

10020 

10833 

11384 

11791 

12173 

13056 

13856 

14460 

15472 

16196 

17265 

17798 

18308 

18753 

19194 

19576 

20379 

20833 

20980 

21658 

21891 


7906 

8223 

8876 

9058 

10147 

11013 

11804 

13008 

15207 

16424 

17562 

19312 

21447 

24388 

27030 

29967 

31740 

35560 

39677 

43764 

45768 

48086 

50749 

54369 

58114 

60083 

62057 

65051 


Coal based 
thermal 
electric ity 
7508 
7818 
8468 
8652 
9753 
10579 
11433 
12681 
14875 
15991 
17122 
18695 
20712 
23648 
26311 
28809 
30394 
34237 
37942 
41237 
43004 
44791 
46597 
49147 
52139 
53479 
54374 
55969 


Oil based 
thermal 
electricity 
230 
226 
230 
241 
229 
226 
193 
159 
' 164 

165 

166 

178 

176 

179 

177 

180 
168 
145 
153 
183 
212 
199 
224 
339 
343 
335 
797 

1276 


Gas based 
thermal 
electricity 
168 
178 
178 
166 
166 
208 
178 
168 
168 
268 
274 
439 
559 
562 
542 
979 
1179 
1179 
1582 
2343 
2552 
3095 
3928 
4883 
5632 
6268 
6886 
7805 


- (MW) 
Nuclear 
electricity 
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ELEC'i HK-Jri CfTowth 111 C .It iii.u, C^ipaciiy (Utilities) 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 

1996- 97 

1997- 98 


(% change) 


Electricity Hydro 

energy electricity 

Thermal 

electricity 

Coal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

Nuclear 

electricity 

3.7 

3.6 

4.0 

4 1 

-1.3 

6 0 

47.6 

6.7 

2.6 

7.9 

8.3 

1.7 

-7 0 

2.3 

2.7 

2.0 

2.2 

4 6 

3.2 

9.9 

8.1 

12.0 

12.7 

-4.8 

25.7 


9.8 

12.4 

8.5 

8 5 

-1 3 


6.7 

6.6 

7.2 

8.1 

-14.9 

-14.4 


10.2 

11.0 

10.2 

10.9 

-17 3 

-5.6 


12.7 

8.1 

16.9 

17.3 

3.1 

59 5 


6.6 

5.1 

8.0 

7.5 

0.4 

34.4 

6.2 

3.6 

6.9 

7.1 

1 0 

2.2 

7.1 

3.2 

1 

9.2 

7 1 

GO. 2 


9.3 

7.3 

11.1 

10.8 

-1.0 

27.3 

27.3 

11.2 

6.1 

13.7 

14.2 

1.6 

0 4 

8.3 

4.4 

10.8 

11.3 

-0.8 

-3.5 


9.8 

7.0 

10.9 

9.5 

1 7 

80 7 

21.5 

5.3 

4.7 

5.9 

5.5 

-6.7 

20.4 


9.9 

6.6 

12 0 

12 6 

-13 9 



9.0 

3.1 

11.6 

10.8 

6.0 

34.2 

17.7 

7.8 

2.9 

10 3 

8.7 

19 5 

48 2 


3.8 

. 2.4 

4.6 

4.3 

15.7 

8.9 


4.5 

2.4 

5 1 

4.2 

-5 9 

21.3 

14 1 

4.7 

2.0 

5.5 

4.0 

12.6 

26.9 

12.3 

6.1 

4.1 

7 1 

5.5 

51 2 

24.3 


5.8 

2.2 

6.9 

6 1 

0.9 

15.3 

11.0 

2.6 

0.7 

3 4 

2.6 

-2 0 

11 3 


3.2 

3.2 

3.3 

1 7 

137.6 

9.9 


3.8 

1.1 

4.8 

2 9 

GO 1 

13 4 
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Electricity: Ch-u^s 

Afldll KUl to 

(i('ii( 1 lit 

; ( ajiacity (Ul.ilitios) 






Ll(ic uKiLy Hydro Thermal Uoal based Oil based Gas based 

energy electricity electricity thermal thermal thermal 

electricity electricity electricitv 

Nuclear 

electricity 



252 



5 

54 


1971-72 

599 

229 

370 

360 


10 


1972-73 

1134 

171 

764 

728 

36 


200 

1973-74 

409 

179 

230 

220 

10 



1974-75 

1736 

564 

1170 

1170 




1975-76 

1813 

910 

903 

861 


43 


im-77 

1426 

562 

864 

864 




1977-78 

2257 

997 

1260 

1260 




1978-79 

3032 

813 

2220 

2220 




1979-80 

1803 

551 

1252 

1150 

2 

100 


1980-81 

1830 

407 

1203 

1190 

7 

6 

220 

1981-82 

2187 

382 

1805 

1630 

10 

165 


1982-83 

3074 

883 

2191 

2070 

1 

120 


1983-84 

4090 

798 

3057 

3040 

2 

15 

235 

1984-85 

3123 

422 

2701 

2694 

7 



1985-86 

4227 

1012 

2980 

2540 

3 

437 

235 

1986-87 

2634 

706 

1928 

1720 

8 

200 


1987-88 

4989 

1070 

3920 

3910 

10 



1988-89 

4889 

533 

4122 

3708 

11 

403 

235 

1989-90 

4707 

510 

4197 

3428 

30 

740 


1990-91 

2793 

446 

2348 

2108 

31 

209 


1991-92 

3033 

441 

2372 

1828 

2 

543 

220 

1992-93 

3550 

382 

2948 

2090 

25 

833 

220 

1993-94 

4565 

803 

3762 

2690 

117 

955 


1994-95 

4605 

454 

3932 

3180 

3 

749 

220 

1995-96 

2135 

153 

1982 

1340 

5 

637 


1996-97 

2624 

672 

1952 





1997- 98 

;r283 

233 

3050 







“■ Hydro •^Thermal 
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Central Govt. 


DVC State Govt. - State Government Private 

Department Electricity Local Bodies Sector 

Boards 





60000' Installed Generating Capacity 
(MW) 


1977-78 1984-85 

‘ Central Govt. State Elec Borad 


1991-92 1995-96 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 









































Central Govt. 


State Govt. - 
Department 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


State Government Private 

Electricity Local Bodies Sector 
Boards 
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ELECTRlcm': 0\viicThIiip-u ISC SttMiii 1‘lajii 1 n.si .illcd Capacity 



Central Govt. 

DVC State Govt. - State Governnient 

Department Electricity Local Bodies 

Boards 

Private 

Sector 

Total 

1970-71 

736 

958 

304 

4103 

231 

1177 

7508 

1971-72 

696 

958 

319 

4448 

221 

1177 

7818 

1972-73 

696 

958 

319 

5042 

276 

1177 

8468 

1973-74 

806 

958 

286 

5207 

276 

1119 

8652 

1974-75 

1006 

1198 

286 

5951 

276 

1036 

9753 

1975-76 

1006 

1198 

287 

6796 

276 

1016 

10579 

1976-77 

1006 

1198 

287 

7678 

256 

1009 

11433 

1977-78 

1006 

1198 

286 

8927 

256 

1009 

12681 

1978-79 

1216 

1318 

286 

10696 

256 

1104 

14875 

1979-80 

1206 

1318 

286 

11822 

256 

1104 

15991 

1980-81 

1206 

1318 

286 

12960 

256 

1096 

17122 

1981-82 

1626 

1528 

289 

13903 

256 

1096 

18695 

1982-83 

2256 

1528 

287 

15267 

256 

1119 

20712 

1983-84 

3296 

1528 

287 

16543 

256 

1739 

23648 

1984-85 

3696 

1528 

497 

18426 

256 

1909 

26311 

1985-86 

4116 

1738 

817 

20013 

237 

1889 

28809 

1986-87 

5036 

1738 

1237 

20333 

237 

1814 

30394 

1987-88 

7666 

1738 

1237 

21546 

237 

1814 

34237 

1988-89 

9586 

1738 

1655 

22736 

304 

1924 

37942 

1989-90 

11006 

1738 

1655 

24104 

372 

2364 

41237 

1990-91 

11330 

1798 

2285 

24789 

372 

2431 

43004 

1991-92 

12380 

1798 

1865 

25879 

372 

2499 

44791 

1992-93 

13510 

2008 

2075 

26164 

372 

2469 

46597 

1993-94 

14530 

2008 

2285 

27484 

372 

2469 

49147 

1994-95 

15240 

2008 

2915 

28824 

372 

2781 

52139 

1995-96 

16420 

2218 

3125 

28564 

372 

2781 

53479 
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Fl.ECTRlt'l'J'^" ()\\iii'iNliip-\M>r Du'm'I Wind liiM.illrd C’np.-ifii y 


1G5 



Central Govt 

iSUte Govt. - State Government Private 

Department Electricity Local Bodies Sector 

Boards 

(MW) 

Total 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 


23 

23 

23 

19 

20 

27 

28 

30 

146 

145 

165 

181 

172 

171 

142 

108 

28 

28 

28 

27 

26 

23 

22 

21 

33 

30 

14 

14 

11 

5 

230 

226 

230 

241 

229 

226 

193 

159 

1978-79 


35 

108 

21 


164 

1979-80 


37 

107 

21 


165 

1980-81 


40 

106 

20 


166 

1981-82 


54 

104 

20 


178 

1982-83 


55 

101 

20 


176 

1983-84 


57 

102 

20 


179 

1984-85 


63 

94 

20 


177 

1985-86 


60 

94 

20 


180 

1986-87 


72 

95 



168 

1987-88 


66 

77 


1 

145 

1988-89 


73 

79 


1 

153 

1989-90 


76 

105 


2 

183 

1990-91 


106 

104 


2 

212 

1991-92 


101 

96 


2 

199 

1992-93 


103 

119 


2 

224 

1993-94 


no 

228 


2 

339 

1994-95 


111 

230 


2 

343 

1995-96 


no 

224 


2 

335 


Centre for 


Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 





ELLfrincri 

()wn('t hi 

11]>”\\ 1:h‘ ( l.is 1 

l.nii 1 Capacih 

(MW) 


Central Govt. 

DVC 

State Govt. - 

State 

Government 

Private 

Total 




Department 

Electricity 

Local Bodies 

Sector 






Boards 




1970-71 




168 



168 

1971-72 




178 



178 

1972-73 




178 



178 

1973-74 




166 



166 

1974-75 




166 



166 

1975-76 




208 



208 

1976-77 




178 



178 

1977-78 




168 



168 

1978-79 




168 



168 

1979-80 




268 



268 

1980-81 




274 



274 

1981-82 




439 



439 

1982-83 




559 



559 

1983-84 




562 



562 

1984-85 




542 



542 

1985-86 



5 

974 



979 

1986-87 



10 

989 

180 


1179 

1987-88 



10 

989 

ISO 


1179 

1988-89 

288 

90 

10 

1014 

180 


1582 

1989-90 

963 

90 

25 

1086 

180 


2343 

1990-91 

1065 

90 

99 

1086 

180 

33 

2552 

1991-92 

1433 

90 

132 

1122 

180 

139 

3095 

1992-93 

2233 

90 

132 

1155 

180 

139 

3928 

1993-94 

2788 

90 

132 

1435 

180 

259 

4883 

1994-95 

3275 

90 

132 

1603 

214 

319 

5632 

1995-96 

3342 

90 

148 

1758 

282 

649 

6268 


March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econon' 



flFfTRlClTV: ()\\]H'i,slii|>-\\ IM' \ii( Iciii Plain 1jis1;i]]c(1 C';u)acitv 


Central Govt. DVC State Govt. - State Government 

Department Electricity Local Bodies 


Private 

Sector 


(MW) 

Total 


Boards 


mo-71 

420 

420 

1971-72 

420 

420 

1972-73 

620 

620 

1973-74 

640 

640 

1974-75 

640 

640 

1975-76 

640 

640 

1976-77 

640 

640 

1977-78 

640 

640 

1978-79 

640 

640 

1979-80 

640 

640 

1980-81 

860 

860 

1981-82 

860 

860 

1982-83 

860 

860 

1983-84 

1095 

1095 

1984-85 

1095 

1095 

1985-86 

1330 

1330 

1986-87 

1330 

1330 

1987-88 

1330 

1330 

1988-89 

1565 

1565 

1989-90 

1505 

1565 

1990-91 

1565 

1565 

1991-92 

1785 

1785 

1992-93 

2005 

2005 

1993-94 

2005 

2005 

1994-95 

2225 

2225 

1995-96 

2225 

2225 
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Electr[C:itv: Stale- aviso Installccl Gt^icratiiift Capacity (Utilities) 


(MW) 



1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Jammu & Kashmir 

262 

262 

337 

362 

366 

366 

366 

Himachal Pradesh 

272 

272 

272 

274 

289 

299 

300 

Punjab 

3289 

3499 

3509 

3509 

3509 

3509 

3717 

Haryana 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

Uttar Pradesh 

5179 

5075 

5575 

6075 

6069 

6069 

6169 

Rajasthan 

1732 

1733 

1943 

1949 

1985 

1985 

1985 

Delhi 

552 

552 

552 

586 

654 

654 

654 

Chandigarh 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Bihar 

1544 

1548 

1550 

1765 

1768 

1988 

1988 

Orissa 

1612 

1742 

1742 

1952 

1692 

1693 

1693 

West Bengal 

3135 

3315 

3525 

3550 

3575 

4078 

4085 

Assam 

537 

537 

577 

597 • 

597 

597 

677 

Meghalaya 

134 

194 

194 

194 

194 

194 

189 

Tripura 

53 

53 

53 

53 

69 

77 

106 

Mizoram 

22 

22 

24 

25 

26 

26 

26 

Manipur 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Nagaland 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

Arunachal Pradesh 

32 

34 

39 

39 

39 

45 

45 

Sikkim 

22 

30 

34 

34 

36 

36 

36 

Andaman &: Nicobar 

28 

28 

29 

30 

28 

28 

28 

Gujarat 

4737 

4891 

4938 

4939 

5329 

5662 

6644 

Maharashtra 

Goa 

9207 

9129 

9339 

9987 

10027 

10046 

10546 

Madhya Pradesh 

Daman &: Diu 

Dadra &c Nagar Haveli 

3383 

3533 

3783 

3864 

3864 

3873 

3873 

Lakshadweep 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

Andhra Pradesh 

4224 

4226 

4727 

5209 

5210 

5563 

6286 

Karnataka 

2986 

3052 

3167 

3377 

3379 

3435 

3441 

Kerala 

1477 

1477 

1484 

1492 

1492 

1754 

1766 

Tamil Nadu 

Pondicherry 

Central Sector 

4311 

4315 

4317 

4737 

5067 

5075 

5731 

Northern India 

7267 

8064 

9172 

9287 

9287 

9647 

9767 

Eastern India 

1095 

1595 

2275 

3086 

4333 

4508 

4508 

Western India 

3916 

4674 

4906 

5512 

5512 

5512 

5512 

Southern India 

4220 

4430 

4640 

4640 

4640 

4640 

4640 

DVC 

2032 

2243 

2242 

2242 

2452 

2662 

2662 
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169 


(MW) 



Electricity 

energy 

Hydro 

electricity 

Thermal 

electricity 

Coal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricit}' 

Jammu &: Kashmir 

366 

184 

236 


61 

175 

Himachal Pradesh 

300 

299 





Punjab 

3717 

1799 

1920 

1920 



Haryana 

1780 

884 

896 

893 

4 


Uttar Pradesh 

6169 

1505 

4664 

4664 



Rajasthan 

1985 

971 

1014 

975 


39 

Delhi 

654 


654 

372 


282 

Chandigarh 

2 


2 


2 


Bihar 

1988 

175 

1813 

1813 



Orissa 

1693 

1272 

421 

420 

1 


West Bengal 

4085 

127 

3959 

3836 

23 

100 

Assam 

677 

2 

675 

330 

21 

324 

Meghalaya 

189 

187 

2 


2 


Tripura 

106 

16 

126 


41 

86 

Mizoram 

26 

5 

20 


20 


Manipur 

12 

3 

9 


9 


Nagaland 

6 

4 

2 


2 


Arunachal Pradesh 

45 

30 

16 


16 


Sikkim 

36 

33 

3 


3 


Andaman k Nicobai 

28 


28 


28 


Gujarat 

6644 

467 

6157 

4464 

164 

1529 

Maharashtia 

10546 

1793 

8752 

7655 

5 

1092 

Goa 







Madhya Pradesh 

3873 

846 

3027 

3018 

10 


Daman k Din 







Dadra k Nagar Haveli 







Lakshadweep 

7 


7 


7 


Andhra Pradesh 

6286 

2657 

3549 

2953 

54 

542 

Karnataka 

3441 

2466 

976 

840 

136 


Kerala 

1766 

1684 

82 


82 


Tamil Nadu 

5731 

1956 

3775 

2970 

675 

130 

Pondicherry 







Central sector 







Northern India 

9767 

2010 

6862 

4980 


1882 

Eastern India 

4508 

355 

4153 

3910 


243 

Western India 

5512 


4652 

3360 


1292 

Southern India 

4640 


4170 

4170 



DVC 

2662 

144 

2518 

2428 


90 


Centre for Monitoring Indian Economy 
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Electricity: Insiallotl GoiKn-ating Capacity (Non-utili^ s| 


(MW) 



Electricity 

energy 

Hydro 

electricity 

Thermal 

electricity 

Goal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

Nuclear 

electricity 

% change in 
Electricity 
energy 

1970-71 

1562 








1971-72 

1635 







14 

1972-73 

1708 







9.4 

1973-74 

1793 







2.3 

1974-75 

2029 

3 

2026 

1740 

274 

12 


6.2 

1975-76 

2132 

3 

2129 

1746 

371 

12 


3.2 

1976-77 

2287 

3 

2284 

1813 

456 

15 


8.8 

1977-78 

2506 

3 

2504 

1906 

553 

44 


38 

1978-79 

2618 

3 

2615 

1973 

598 

44 


0.6 

1979-80 

2860 

3 

2857 

2042 

761 

54 


77 

1980-81 

3102 

3 

3100 

2137 

909 

54 


2.7 

1981-82 

3436 

3 

3434 

2283 

1102 

49 


72 

1982-83 

3872 

3 

3869 

2461 

1353 

54 


11.2 

1983-84 

4367 

3 

4364 

2652 

1652 

60 


78 

1984-85 

5120 

3 

5118 

2822 

2140 

156 


14.1 

1985-86 

5504 

3 

5501 

2901 

2444 

156 


5 6 

1986-87 

5715 

4 

5711 

3348 

2157 

206 


4.0 

1987-88 

6345 

4 

6341 

3751 

2347 

243 


24 5 

1988-89 

7523 

4 

7520 

4535 

2666 

319 


17.9 

1989-90 

8116 

4 

8112 

4842 

2845 

426 


16 6 

1990-91 

8612 

4 

8609 

5010 

3123 

475 


8.1 

1991-92 

9301 

4 

9297 

5396 

3405 

496 


13 9 

1992-93 

10045 

4 

10040 

5560 

3850 

631 


9.6 

1993-94 

10722 

4 

10718 

5812 

4132 

774 


30 

1994-95 

11161 

4 

11157 

6029 

4320 

808 


8.6 

1995-96 

11787 

4 

11784 

6324 

4504 

955 


88 
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Fi.ECTRlClTV: Industry wise IiisUiIIchI Goiierciting Capacity (Noii-ntilitios) 



1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

Iron and steel (Primary) 

1086 

1087 

1332 

1346 

1349 

1349 

1406 

Iron and steel (Secondary) 

119 

148 

154 

179 

208 

208 

219 

Non-Ferrous 

257 

268 

278 

313 

363 

361 

395 

Aluminium (Primary) 

1208 

1208 

1208 

1275 

1289 

1409 

1409 

Aluminium (Secondary) 

50 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

Cement (Primary) 

545 

579 

622 

682 

756 

788 

849 

Cement (Secondary) 

45 

46 

48 

48 

61 

61 

55 

Chemicals and Allied 

481 

511 

630 

732 

791 

810 

773 

Fertilisers 

585 

642 

687 

764 

834 

922 

936 

Plastic 

12 

9 

7 

17 

22 

22 

24 

Electrical engineering 

114 

121 

132 

147 

162 

163 

152 

Heavy engineering 

116 

135 

136 

154 

158 

161 

150 

Light engineering 

153 

175 

192 

207 

244 

252 

257 

Automobiles 

117 

127 

128 

163 

170 

189 

204 

Mineral Oil and Petroleum 

499 

562 

636 

664 

724 

729 

746 

Mining and Quarrying 

7 

12 

13 

17 

19 

19 

33 

Collieries 

98 

121 

121 

123 

123 

134 

116 

Sugar Mills 

722 

793 

816 

860 

897 

917 

989 

Food Products 

52 

55 

66 

87 

103 

102 

90 

Paper 

385 

395 

392 

429 

460 

466 

532 

Hubber 

96 

107 

113 

117 

139 

140 

149 

Textile 

958 

1021 

1062 

127 

1224 

1297 

1429 

Jute & Jute Products 

204 

199 

201 

204 

205 

217 

226 

Other industries 

97 

no 

125 

179 

204 

227 

420 

Railways 

109 

111 

133 

140 

147 

148 

158 
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Elkcte^ ICITV: Prime - mover \vis(' (.is un ll M.iicli 


(MW) 



Electricity 

energy 

Hydro 

electricit}' 

Thermal 

electricity 

Coal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
elect 11 ( itv 

Cas based 
thermal 
electricity 

Iron and steel (Primary) 

1406 


1406 

1292 

114 


Iron and steel (Secondary) 

219 


219 

21 

173 

26 

Non-Ferrous 

395 


395 

119 

252 

24 

Aluminium (Primary) 

1409 


1409 

1409 



Aluminium (Secondary) 

70 


70 

62 

8 


Cement (Primary) 

849 


849 

298 

551 


Cement (Secondary) 

55 


55 

4 

50 

1 

Chemicals and Allied 

773 


773 

382 

325 

65 

Fertilisers 

936 


936 

Gil 

94 

230 

Plastic 

24 


24 

5 

6 

13 

Electrical engineering 

152 


152 

15 

137 


Heavy engineering 

150 


150 

7 

1 13 


Light engineering 

257 


257 

4 

253 


Automobiles 

204 


204 


161 

40 

Mineral Oil and Petroleum 

746 


746 

310 

113 

323 

Mining and Quarrying 

33 


33 

8 

27) 


Collieries 

116 


116 

105 

12 


Sugar Mills 

989 


989 

877 

111 

1 

Food Products 

90 


90 

7 

S3 

1 

Paper 

532 


532 

460 

72 


Rubber 

149 


149 

21 

128 


Textile 

1429 

4 

1426 

269 

1069 

88 

Jute & Jute Products 

226 


226 

17 

210 


Other industries 

420 


420 

3 

272 

145 

Raihvaj’s 

158 


158 

19 

139 
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fii-TTRlcrrV: SMtc liiM.illcd Cciu'ialiiin Capiicitv (Xoii-milii k's) 



1989 90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

Jammu & Kashmir 




2 

6 

7 

7 

Himachal Pradi'sh 

12 

12 

12 

12 

22 

26 

23 

Punjab 

132 

139 

148 

179 

185 

197 

249 

Haryana 

227 

232 

251 

315 

. 342 

373 

434 

Uttar Pradesh 

845 

920 

937 

958 

'l041 

1070 

1142 

Rajasthan 

428 

430 

450 

445 

470 

522 

570 

Delhi 

57 

57 

59 

63 

63 

63 

52 

Chandigai h 

2 

2 

4 

5 

5 

5 

6 

Bihar 

828 

846 

883 

929 

939 

953 

966 

Onssa 

1118 

1140 

1177 

1261 

1301 

1423 

1487 

West Bengal 

678 

698 

707 

730 

764 

777 

691 

Assam 

248 

249 

323 

329 

329 

334 

317 

Meghalaya 








Tripura 








Mizoram 








Manipur 








Nagaland 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Arunachal Piadcsh 








Sikkim 








Andaman ^ Nicohai 


1 

1 

1 

1 



Gujarat 

665 

769 

791 

943 

1046 

1122 

1180 

Mahaiashlia 

637 

701 

708 

733 

779 

792 

839 

Goa 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

13 

Madhya Pi.uh’sh 

684 

695 

703 

763 

795 

804 

914 

Daman & Din 








Dadra ^ Nagai H.ividi 







8 

Lakshadweep 








Aiidhia Piadesh 

338 

402 

734 

813 

903 

933 

860 

Karnataka 

447 

484 

500 

512 

560 

560 

560 

Kerala 

91 

92 

90 

120 

146 

147 

177 

Tamil Nadu 

546 

008 

060 

758 

842 

875 

1016 

Pondichci 1 \ 

1 

7 

9 

17 

17 

17 

17 

Note Ex( hides Hadw.ivs 
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ELECTKlcrr’i'; Gross Ccnicratioii (Utilities and Non- 


-utilitiiK 


(Million KwH) 

Gross generation_ % change in gross generation 



Utilities 

Non- 

Utilities 

Total 

Utilities 

Non- 

Utilities 

Total 

1970-71 

55828 

5384 

61212 




1971-72 

60926 

5459 

66385 

9.1 

1.4 

8.5 

1972-73 

64546 

5970 

70516 

5.9 

9.4 

6.2 

1973-74 

66689 

6107 

72796 

3.3 

2.3 

3 2 

1974-75 

70191 

6488 

76679 

5.3 

6.2 

5.3 

1975-76 

79231 

6695 

85926 

12.9 

3 2 

12.1 

1976-77 

88333 

7282 

95615 

11.5 

8.8 

11.3 

1977-78 

91369 

7559 

98928 

3 4 

3.8 

3.5 

1978-79 

102523 

7607 

110130 

12.2 

0.6 

11.3 

1979-80 

104627 

8193 

112820 

2.1 

7 7 

2 4 

1980-81 

110844 

8416 

119260 

5.9 

2.7 

5.7 

1981-82 

122101 

9024 

131125 

10 2 

7.2 

9 9 

1982-83 

130264 

10036 

140300 

6.7 

11.2 

7.0 

1983-84 

140177 

10817 

150994 

7.6 

7 8 

7.6 

1984-85 

156859 

12346 

169205 

11.9 

14.1 

12.1 

1985-86 

170350 

13040 

183390 

8.6 

5.6 

8.4 

1986-87 

187714 

13565 

201279 

10.2 

4.0 

9.8 

1987-88 

202093 

16891 

218984 

7.7 

24 5 

8.8 

1988-89 

221396 

■ 19911 

241307 

9.6 

17.9 

10.2 

1989-90 

245438 

23226 

268664 

10 9 

16.6 

11.3 

1990-91 

264329 

25111 

289440 

7.7 

8.1 

7.7 

1991-92 

287029 

28602 

315631 

8 6 

13.9 

9.0 

1992-93 

301362 

31352 

332714 

5 0 

9.6 

5.4 

1993-94 

324050 

32285 

356335 

7.5 

3.0 

7.1 

1994-95 

350490 

35067 

385557 

8.2 

8.6 

8.2 

1995-96 

379877 

38166 

418043 

84 

8 8 

8 4 

1996-97 

394388 


394388 

3.8 



1997-98 

420622 


420622 

6.7 
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Electricity 

eneigy 

Hydro 

electricity 

Thermal 

electricity 

1970-71 

55828 

25248 

28162 

1971-72 

60926 

28024 

31719 

1972-73 

64546 

27196 

36217 

1973-74 

66689 

28972 

35321 

1974-75 

70191 

27875 

40109 

1975-76 

79231 

33302 

43303 

1976-77 

88333 

34836 

50245 

1977-78 

91369 

38007 

51090 

1978-79 

102523 

47159 

52594 

1979-80 

104627 

45478 

56273 

1980-81 

110844 

46542 

61301 

1981-82 

122101 

49565 

69516 

1982-83 

130264 

48373 

79868 

1983-84 

140177 

49954 

86677 

1984-85 

156859 

53948 

98836 

1985-86 

170350 

51021 

114347 

1986-87 

187714 

53841 

128851 

1987-88 

202093 

47444 

149614 

1988-89 

221396 

57868 

157711 

1989-90 

245438 

62116 

178696 

1990-91 

264329 

71641 

186546 

1991-92 

287029 

72757 

208747 

1992-93 

301362 

69869 

224766 

1993-94 

324050 

70463 

248189 

1994-95 

350490 

82712 

262130 

1995-96 

379877 

72579 

299316 

1996-97 

394388 

68609 

316869 

1997-98 

420622 

7-4 476 

336104 


(Million KwH) 


Coal based Oil based Gas based Nuclear 

thermal thermal thermal electricity 

electricity electricity electricity 

27796 

114 

251 

2417 

31237 

111 

364 

1189 

35614 

145 

459 

1133 

34853 

125 

343 

2396 

39539 

121 

449 

2206 

42760 

60 

483 

2627 

49744 

55 

446 

3252 

50557 

63 

470 

2272 

52024 

55 

515 

2770 

55720 

53 

500 

2877 

60714 

65 

522 

3001 

68747 

69 

699 

3021 

77914 

44 

1910 

2022 

84435 

43 

2199 

3546 

96957 

45- 

1834 

4075 

112540 

51 

1757 

4982 

125452 

59 

3340 

5022 

145814 

69 

3731 

5035 

154895 

76 

2740 

5817 

172643 

91 

5962 

4625 

178322 

111 

8113 

6141 

197163 

134 

11450 

5524 

211124 

162 

13480 

6726 

233151 

311 

14728 

5398 

243110 

545 

18475 

5648 

273744 

714 

24858 

7982 


9010 

10042 
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Em-:c'NUCM Cn-owth ill Cl]-(jss Gc^nciation (Utilhi, 


(% change) 



Electricity 

energy 

H^'dro 

electricity 

Thermal 

electricity 

Coal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

Nuclear 

electricity 

1970-71 








1971-72 

9.1 

11.0 

12.6 

12 4 

-2.7 

44.7 

-50.8 

1972-73 

5.9 

-2.9 

14.2 

14.0 

30.3 

26.1 

-4.7 

1973-74 

3.3 

6.5 

-2.4 

-2.1 

-13.8 

-25.1 

111.6 

1974-75 

5.3 

-3.7 

13.6 

13.4 

-2.6 

30.9 

-7.9 

1975-76 

12 9 

19.5 

8.0 

8.1 

-50.6 

7.5 

19 1 

1976-77 

11.5 

4.6 

16.0 

16.3 

-7.9 

-7.6 

23.8 

1977-78 

3.4 

9.1 

1.7 

1.6 

13 9 

5.4 

-30.1 

1978-79 

12.2 

24.1 

2.9 

2.9 

-11.7 

9.5 

21.9 

1979-80 

2.1 

-3.5 

7.0 

7.1 

-3.5 

-2.9 

3.9 

1980-81 

5.9 

2.3 

8.9 

9.0 

22.1 

4.4 

4.3 

1981-82 

10.2 

6.5 

13 4 

13.2 

6.4 

34..7 


1982-83 

6.7 

-2.4 

14.9 

13.3 

-35.7 

173.1 

-33.0 

1983-84 

7.6 

3.3 

8.5 

8.4 

-3 1 

15 1 

75 4 

1984-85 

11.9 

8.0 

14 0 

14.8 

4.7 

-16.5 

14.9 

1985-86 

8 6 

-5 4 

15 7 

16.1 

12.2 

-4.2 

22.3 

1986-87 

10.2 

5.5 

12.7 

11.5 

17.7 

90.1 

0.8 

1987-88 

7.7 

-11.8 

16.1 

16 2 

16.8 

11.7 

0.3 

1988-89 

9.6 

22.0 

5.4 

6.2 

9.8 

-26.5 

15.5 

1989-90 

10.9 

7.3 

13 3 

11.5 

19 5 

117 6 

-20.4 

1990-91 

7.7 

15.3 

4.4 

3.3 

22.1 

36.1 

32.8 

1991-92 

8.6 

1 6 

11.9 

10 6 

20.4 

41 1 

-1 

1992-93 

5.0 

-3.9 

7.7 

7.1 

21.2 

17.7 

21.8 

1993-94 

7.5 

0 8 

10.4 

10.4 

91 4 

9 3 

-19 7 

1994-95 

8.2 

17.4 

5.6 

4.3 

75.4 

25.4 

4.6 

1995-96 

8.4 

-12 2 

14 2 

12.6 

31.0 

34.6 

41 3 

1996-97 

3.8 

-5.4 

5.9 




12.9 

1997-98 

6-7 

8 6 

6.1 




11.5 
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Central Govt. 


State Govt. - 
Department 


State 

Electricity 


Government 
Local Bodies 


(Million KwH) 
Private Total 
Sector 


Boards 

1970-71 

5399 

4003 

4911 

34200 


1048 

6266 

55828 

1971-72 

4477 

4469 

5287 

38629 


1129 

6935 

60926 

1972-73 

4031 

4227 

5021 

42625 


1432 

7201 

64546 

1973-74 

5869 

3781 

5345 

44452 


1236 

6006 

66689 

1974-75 

6398 

4465 

5512 

46100 


1425 

6281 

70191 

1975-76 

7438 

5007 

7041 

51582 


1505 

6659 

79231 

1976-77 

9444 

5245 

6689 

59046 


1573 

6336 

88333 

1977-78 

7268 

5163 

6073 

64622 


1597 

6647 

91369 

1978-79 

6552 

5443 

8131 

74098 


1413 

6885 

102523 

1979-80 

7031 

4620 

7636 

77256 


1467 

6618 

104627 

1980-81 

8480 

4485 

6425 

83411 


1313 

6730 

110844 

1981-82 

9085 

6001 

6610 

92379 


1113 

6913 

122101 

1982-83 

11073 

6008 

6972 

98128 


1077 

7004 

130264 

1983-84 

16295 

6337 

8629 

100226 


1037 

7654 

140177 

1984-85 

21927 

6507 

9430 

107535 


1255 

10205 

156859 

1985-86 

27457 

6459 

8843 

116429 


1158 

10003 

170350 

1986-87 

31096 

5696 

11115 

127884 


1402 

10521 

187714 

1987-88 

37831 

5779 

11744 

134429 


1359 

10951 

202093 

1988-89 

49794 

5995 

13624 

140131 


1088 

10764 

221396 

1989-90 

60863 

5464 

15593 

149891 


1662 

11965 

245438 

1990-91 

69001 

4947 

18339 

157032 


2063 

12947 

264329 

1991-92 

83493 

5330 

20748 

161329 


2411 

13717 

287029 

1992-93 

90243 

5195 

20454 

169211 


2432 

13826 

301362 

1993-94 

100208 

6913 

23026 

177769 


2280 

13853 

324050 

1994-95 

106862 

6913 

26045 

193170 


2304 

15197 

350490 

1995-96 

125927 

6830 

26510 

200239 


2219 

18152 

379877 
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Electricity: Ownership-wise Electricity Generation in Hydro Plants(Utilities) 


(Million KwHI 


Central Govt. 

DVC 

State Govt. - 

State 

Government 

Private 

Total 




Department 

Electricity 

Local Bodies 

Sector 






Boards 




1970-71 


271 

4859 

18794 - 

, 20 

1305 

25248 

1971-72 


428 

5224 

20749 

26 

1598 

28024 

1972-73 


212 

4961 

20796 

26 

1201 

27196 

1973-74 


353 

5319 

22077 

13 

1209 

28972 

197.4-75 


. 297 

5488 

20856 

13 

1221 

27875 

1975-76 


321 

7007 

24596 

11 

1367 

33302 

1976-77 


222. 

6653 

26619 

4 

1338 

34836 

1977-78 


259 

6233 

30094 


1417 

38007 

1978-79 


224 

7403 

38046 


1486 

47159 

1979-80 


191 

6814 

37165 


1308 

45478 

1980-81 

49 

345 

5674 

39004 


1470 

46542 

1981-82 

821 

433 

5825 

41965 


1342 

49565 

1982-83 

821 - 

147 

6052 

40108 


1245 

48373 

1983-84 

849 

233 

7845 

39545 


1451 

49954 

1984-85 

1032 

363 

8681 

42502 


1371 

53948 

1985-86 

1256 

403 

7871 

40255 


1236 

51021 

1986-87 

1357 - 

371 

7573 

43358 


1182 

53841 

1987-88 

1706 

368 

6239 

38381 


750 

47444 

1988-89 

3692 

325 

8528 

44015 


1308 

57868 

1989-90 

4069 

306 

9714 

46895 


1132 

62116 

1990-91 

4371 

438 

11797 

53568 


1467 

71641 

1991-92 

4390 

371 

12550 

53809 


1636 

72757 

1992-93 

4497 

217 

11778 

52158 


1220 

69869 

1993-94 

4493 

209 

12306 

51962 


1493 

70463 

1994-95 

6955 

417 

14610 

59305 


1424 

82712 

1995-96 

6849 

385 

12578 

51534 


1234 

72579 
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(Million KwH) 



Central Govt. 

UVC state Govt. - State Government 

Department Electricity Local Bodies 
Boards 

Private 

Sector 

Total 


2183 

3732 

825 

15098 

1018 

4941 

27796 

1971-72 

2549 


774 

17462 

1093 

5317 

31237 

1972-73 ' 

2150 

4015 

787 

21297 

1381 

5984 

35614 

1973-74 

2644 

3428 

830 

21960 

1204 

4787 

34853 

1974-75 

3307 

4169 

885 

24702 

1421 

5054 

39539 

1975-76 

3839 

4686 

976 

26474 

1493 

5292 

42760 

1976-77 

5076 

5023 

1117 

31960 

1586 

4999 

49744 

1977-78 

3801 

4904 

1003 

34028 

1591 

5230 

50557 

1978-79 

3783 

5219 

696 

35517 

1410 

5339 

52024 

1979-80 

4155 

4429 

797 

39564 

1465 

5310 

55720 

1980-81 

5430 

4140 

714 

43859 

1312 

5260 

60714 

1981-82 

7680 

5861 

753 

49683 

1112 

5571 

68747 

1982-83 

8230 

5861 

884 

56103 

1076 

5759 

77914 

1983-84 

11869 

6104 

746 

58477 

1037 

6202 

84435 

1984-85 

16820 

6144 

709 

63195 

1255 

8834 

96957 

1985-86 

21219 

6057 

924 

74416 

1158 

8767 

112540 

1986-87 

24717 

5326 

3452 

81366 

1252 

9339 

125452 

1987-88 

31090 

5411 

5385 

92816 

911 

10200 

145814 

1988-89 

40221 

5670 

4988 

93682 

879 

9455 

154895 

1989-90 

49872 

5097 

5759 

99933 

1152 

10831 

172643 

1990-91 

54592 

4469 

6302 

99956 

1526 

11478 

178322 

1991-92 

67336 

4916 

7653- 

103786 

1749 

11723 

197163 

1992-93 

70833 

4918 

8004 

113771 

1630 

11967 

211124 

1993-94 

80694 

6688 

9956 

122750 

1496 

11566 

233151 

1994-95 

83551 

6468 

10727 

128129 

1728 

12507 

243110 

1995-96 

96461 

6403 

13093 

141320 

1593 

14874 

273744 
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Electricity: Ownership-wise Gross Gciioration in D]c*s<‘l/\\'iiid PI ant (Utilities) 


(Million KwH) 



Central Govt. 

DVC State Govt. - State Government Private 

Department Electricity Local Bodies Sector 

Boaids 

Total 

1970-71 


26 

58 

10 

20 

114 

1971-72 


27 

71 

9 

20 

111 

1972-73 


31 

74 

25 

15 

145 

1973-74 


25 

72 

18 

9 

125 

1974-75 


22 

92 

1 

5 

121 

1975-76 


30 

29 

1 

0 

60 

1976-77 


34 

21 

0 


55 

1977-78 


32 

29 

2 


63 

1978-79 


31 

21 

3 


55 

1979-80 


25 

27 

1 


53 

1980-Sl 


37 

26 

1 

0 

65 

1981-82 


36 

32 

1 

0 

69 

1982-83 


36 

6 

1 

0 

44 

1983-84 


38 

5 

0 

0 

43 

1984-85 


40 

5 

0 

0 

45 

1985-86 


49 

2 

0 

0 

51 

1986-87 


57 

3 


0 

59 

1987-88 


66 

1 


2 

69 

1988^89 


70 

4 


2 

76 

1989-90 


84 

5 


2 

91 

1990-91 


78 

31 


2 

111 

1991-92 


107 

24 


3 

134 

1992-93 


129 

31 


2 

162 

1993-94 


131 

180 



311 

1994-95 


149 

395 


2 

545 

1995-96 


147 

566 


2 

714 


March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoiny 
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Central Govt 

^ULe Govt. - state Government 

Department Electricity Local Bodies 

Board.'! 

(Milli 

Private 

Sector 

on KwH) 
Total 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 




251 ■ 

364 

459 



- 251 
364 

1973- 74 

1974- 75 




343 

449 



459 

343 

1975- 76 

1976- 77 




483 

446 



449 

483 

1977- 78 

1978- 79 




470 

515 



446 

470 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 



34 

53 

500 

522 

699 

1910 

2199 

1834 

1757 

3156 

3230 

150 

447 


515 

500 

522 

699 

1910 

2199 

1834 

1757 

3340 

3731 

1988-89 

03 


38 

2430 

209 


2740 

1989-90 

2297 

02 

36 

3057 

510 


5962 

1990-91 

3897 

40 

161 

3477 

537 


8113 - 

1991-92 

G242 

44 

438 

3709 

662 

355 

11450 

1992-93 

8187 

GO 

543 

3251 

802 

636 

.13480 

1993-94 

9023 

13 

633 

2878 

785 

794 

14728 

1994-95 

10707 

27 

558 

5341 

575 

1265 

18475 

1995-96 

14030 

42 

693 

6819 

626 

2043 

24858 


Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Electricity: Ownership-wise Gross Generation in Nuclear Plant (Utilis es) 


Central Govt. DVC State Govt. - 

Department 


1970-71 

2417 

1971-72 

1189 

1972-73 

1133 

1973-74 

2396 

1974-75 

2206 

1975-76 

2627 

1976-77 - 

3252 

1977-78 

2272 

1978-79 

2770 

1979-80 

2877 

1980-81 

3001 

1981-82 

3021 

1982-83 

2022 

1983-84 

3546 

1984-85 

4075 

1985-86 

4982 

1986-87 

5022 

1987-88 

5035 

1988-89 

5817 

1989-90 

4625 

1990-91 

6141 

1991-92 

‘5524 

1992-93 

6726 

1993-94 

5398 

1994-95 

5648 

1995-96 

7982 


_ (Million KwHl 

State Government Private Total 

Electricity Local Bodie.s Sector 

Boards 

~2417 

1189 

1133 

2396 

2206 

2627 

3252 

2272 

2770 

2877 

3001 

3021 

2022 

3546 

4075 

4982 

5022 

5035 

5817 

4625 

6141 

5524 

6726 

5398 

5648 

7982 



March-AprH 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econow\ 






Jammu k Kashmir 
Himachal Pradesh 
Punjab 
Haryana 
Uttar Pradesh 
Rajasthan 
Delhi 

Chandigai'h 


1989-90 
969 
93C 
14508 
G497 
18888 
6493 
1662 


875 
1262 
14618 
6938 
19688 
6717 
2063 


878 
1050 
14677 
7765 
18742 
8130 
2411 


801 
1087 
15718 
7973 
18167 
8592 
2432 


790 
977 
16322 
6677 
19847 
8529 
2280 


879 798 

1132 1285 

17175 16899 

7418 7262 

21675 22827 

8773 9929 

2304 2219 


Bihar 

Orissa 

West Bengal 

Assam 

Meghalaya 

Tripura 

Mizoram 

Manipur 

Nagaland 

Arunachal Pradesh 
Sikkim 

Andaman & Nieohar 
Gujarat 
Maharashtra 
Goa 


3924 

4870 

8524 

1147 

402 

84 

15 

13 

13 

49 

35 

35 

19733 

31551 


2964 

2592 

2967 

5792 

6314 

5423 

9001 

10583 

11700 

1206 

1080 

1068 

339 

421 

430 

136 

139 

176 

15 

13 

19 

2 

3 

4 

2 

9 

4 

49 

52 

54 

40 

38 

43 

39 

52 

62 

19875 

20801 

23045 

36439 

39200 

38607 


2987 

2700 

‘ 2301 

5373 

5765 

6009 

13585 

14296 

14287 

940 

1255 ' 

1423 

584 

378 

543 

154 

174 

194 

16 

20 

15 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

60 

69 

67 

51 

59 

64 

69 

74 

84 

24121 

24934 

25993 

41417 

46561 

50699 


Madhya Pradesh 

12645 

12937 

Daman k Diu 



Dadra k Nagar Haveh 



Lakshadweep 

8 

10 

Andhra Pradesh 

15064 

18249 

Karnataka 

11110 

12430 

Kerala 

5076 

5491 

Tamil Nadu 

11860 

13202 

Pondicherry 



Central Sector 



Northern India 

25608 

29290 

Eastern India 

3895 

4175 

Western India 

14561 

17915 

Southern India 

16799 

17621 

DVC 

5464 

4947 


12525 

13260 

14382 

16597 

17599 

11 

12 

13 

14 

15 

18655 

18371 

19959 

21141 

22499 

12907 

12758 

14344 

16830 

15503 

5326 

6193 

5822 

6571 

6626 

13833 

16958 

17627 

19917 

21975 


35650 

39614 

41900 

44652 

52550 

4728 

5096 

5387 

7372 

12135 

21670 

22842 

27543 

27019 

32823 

21444 

22691 

25377 

27818 

28420 

5330 

5195 

6913 

6913 

6830 


■'% Centre for 


Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Electricity: Prime—mover wise Gross Gcnoraticjn As on 31 ]\Iarch 1996 (Utili% ] 


(Million KwH) 



Electricity 

energy 

Hydro 

electricity 

Thermal 

electricity 

Coal based 
thermal 
electricit}' 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

Jammu & Kashmir 

798 

735 

63 



63 

Himachal Pradesh 

1285 

1285 





Punjab 

16899 

8667 

8232 

8232 



Haryana 

7262 

3920 

3342 

3342 



Uttar Pradesh 

22827 

5014 

17813 

17813 



Rajasthan 

9929 

3977 

5951 

5935 


16 

Delhi 

2219 


2219 

1593 


626 

Chandigarh 







Bihar 

2301 

294 

2007 

2007 



Orissa 

6009 

4635 

1374 

1374 



West Bengal 

14287 

132 

14155 

14117 


38 

Assam 

1423 


1423 

694 


729 

Meghalaya 

643 

543 





Tripura 

194 

40 

154 


2 

152 

Mizoram 

15 

2 

13 


13 


Manipur 

4 


4 


4 


Nagaland 

4 

3 





Arunachal Pradesh 

67 

50 

17 


17 


Sikkim 

64 

63 

1 


1 


Andaman &: Nicobar 

84 


84 


84 


Gujarat 

25993 

738 

25255 

23588 

12 

1655 

Maharashtra 

50699 

4561 

46138 

39794 


6343 

Goa 







Madhya Pradesh 

17599 

2253 

15346 

15346 



Daman & Diu 







Dadra & Nagar Haveli 







Lakshadweep 

15 


15 


15 


Andhra Pradesh 

22499 

6855 

15643 

15103 


540 

Karnataka 

15503 

10238 

5265 

4722 

543 


Kerala 

6626 

6626 





Tamil Nadu 

21975 

4715 

17260 

17220 

23 

18 

Pondicherry 







Central sector 







Northern India 

52550 

5656 

44142 

34176 


9967 

Eastern India 

12135 

1193 

10942 

10606 


336 

Western India 

32823 


29003 

24669 


4334 

Southern India 

28420 


27010 

27010 



DVC 

2452 

144 

2308 

2218 


90 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoif 
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_-—-r-T-:-r:—:-:------- fMilHon 


Electricity Hydro 

energy electrinty 

I hernial 
electricity 

Coal based 
thermal 
electricity 

Oil based 
thermal 
electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

^ .. 

JNuclear % change in 
electricity Electricity 

enerev 

1970 -n 

5384 






0 n 

1971-72 

5459 






1 4 

1972-73 

5970 






9 4 

1973-74 

6107 






2 3 

1974-75 

6488 

7 

6481 

6184 

280 

16 

6 2 

1975-76 

6695 

9 

6086 

6413 

243 

30 

3 2 

1976-77 

7282 

8 

7273 

6927 

307 

40 

8 8 

1977-78 

7559 

12 

7547 

7113 

395 

38 

3 8 

1978-79 

7607 

13 

7594 

7237 

308 

49 

0.6 

1979-80 

8193 

15 

8178 

7251 

836 

91 

7 7 

1980-81 

8416 

15 

8401 

7232 

1068 

102 

2.7 

1981-82 

9024 

18 

9005 

7769 

1142 

94 

7.2 

1982-83 

10036 

10 

10026 

8529 

1421 

76 

11.2 

1983-84 

10817 

18 

10798 

8959 

1748 

92 

7.8 

1984-85 

12346 

18 

12328 

9988 

2023 

317 

14.1 

1985-86 

13040 

18 

13022 

10247 

2374 

401 

5.6 

1986-87 

13505 

18 

13547 

10925 

2280 

342 

4.0 

1987-88 

16891 

IS 

16872 

13751 

2617 

504 

24.5 

1988-89 

19911 

16 

19895 

16327 

2704 

864 

17.9 

1989-90 

23226 

16 

23210 

19123 

2774 

1313 

16.6 

1990-91 

25111 

15 

25096 

20018 

3233 

1845 

8.1 

1991-92 

28602 

18 

28585 

23413 

3267 

1905 

13.9 

1992-93 

31352 

17 

31335 

24682 

3875 

2778 

9.6 

1993-94 

32285 

15 

32270 

25416 

3705 

3149 

3.0 

1994-95 

35067 

15 

35052 

27390 

4255 

3407 

8.6 

1995-96 

38106 

17 

38149 

28754 

4819 

4576 

8.8 




£ne 


S'' Centre for Monitoring Indian Economy 
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Electricity: Industry-wisc‘ Ciross (rrin'i-Hl ion (Non-utilitiPQ) 


(Million KwH) 



1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

Iron and steel (Primary) 

4363 

4659 

5950 

6339 

6157 

6515 

6685 

Iron and steel (Secondary) 

91 

167 

194 

238 

241 

251 

268 

Non-Ferrous 

421 

689 

549 

854 

1047 

1095 

1176 

Aluminium (Primary) 

6977 

7220 

8583 

8661 

8847 

9822 

10311 

Aluminium (Secondary) 

177 

207 

199 

211 

253 

260 

275 

Cement (Primary) 

917 

1050 

994 

1018 

1290 

1373 

1754 

Cement (Secondary) 

42 

59 

44 

29 

25 

29 

34 

Chemicals and Allied 

1455 

1349 

1725 

2175 

2442 

2603 

2139 

Fertilisers 

2066 

2553 

2853 

3223 

3309 

3874 

3625 

Plastic 

21 

14 

14 

63 

38 

39 

64 

Electrical engineering 

124 

103 

83 

111 

89 

93 

83 

Heavy engineering 

106 

127 

101 

113 

97 

90 

82 

Light engineering 

98 

108 

105 

111 

136 

144 

141 

Automobiles 

67 

57 

50 

89 

135 

147 

219 

Mineral Oil and Petroleum 

1429 

1768 

1983 

2157 

2328 

2476 

2482 

Mining and Quarrying 

0 

3 

2 

10 

12 

12 

24 

Collieries 

278 

250 

320 

322 

346 

360 

323 

Sugar Mills 

1270 

1397 

1533 

1694 

1657 

1763 

2123 

Food Products 

35 

30 

60 

69 

78 

71 

51 

Paper 

1257 

1179 

1250 

1459 

1557 

1615 

1848 

Rubber 

155 

156 

138 

137 

141 

138 

147 

Textile 

1610 

1697 

1613 

1732 

1469 

1718 

2619 

Jute Sc Jute Products 

172 

174 

169 

172 

152 

159 

158 

Other industries 

65 

65 

70 

341 

415 

396 

1511 

Railways 

29 

29 

23 

24 

22 

23 

24 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Bconont) 
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^CTRICITY: Priiai' iiinu'i'MM' (iiiihs Ci-iiiTiitKiii As on 31 Mai-di 199G (Noii-utilitios) 


Electricity Hydro 
eiicrg}' electricity 

Iron and steel (Primary) 

Iron and steel (Secondary) 

Non-Ferrous 
Aluminium (Primary) 

Aluminium (Secondary) 

Cement (Primary) 

Cement (Secondary) 

Chemicals and Allied 
Fertilisers 
Plastic 

Electrical engineering 
Heayy engineering 
Light engineering 
Automobiles 

Mineral Oil and Petroleum 
Mining and Quarrying 
Collieries 
Sugar Mills 
Food Products 
Paper 
Rubber 
Textile 

Jute & Jute Products 
Other industries 
Railways 


- --- (Million KwHl 

i hermal 
electricity 

Coal based Oil based 
thermal thermal 

electricity electricity 

Gas based 
thermal 
electricity 

6685 

6625 

60 

■ 

268 

29 

118 

121 

1176 

625 

505 

46 

10311 

10311 


275 

272 

3 


1754 

811 

943 


34 


34 


2139 

1240 

411 

487 

3625 

2558 

205 

862 

64 

26 


38 

83 

5 

77 


82 


82 


141 

3 

137 


219 


85 

134 

2482 

1160 

69 

1252 

24 

6 

18 


323 

320 

4 


2123 

1966 

158 


51 

17 

34 


1848 

1786 

62 


147 

42 

105 


2601 

886 

1193 

522 

158 

59 

99 


1511 

4 

394 

1113 

24 

2 

22 



6685 

268 

1176 

10311 

275 

1754 

34 

2139 

3625 

64 

83 

82 

141 

219 

2482 

24 

323 

2123 

51 

1848 

147 

2619 17 

158 
1511 
24 


"6'’® Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 



188 


Electricity: Slato \vis(^ Ch-oss (ion (Non-utilities) 


(Million KwH) 



1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

Jammu Kashmir 




1 

1 

1 

1 

Himachal Pradesh 

3 

1 

1 

1 

8 

23 

21 

Punjab 

224 

212 

261 

311 

305 

326 

381 

Haryana 

514 

453 

577 

622 

730 

752 

879 

Uttar Pradesh 

3550 

3771 

4055 

4086 

4087 

4657 

4683 

Rajasthan 

615 

659 

693 

653 

795 

986 

1267 

Delhi 

168 

173 

176 

170 

165 

176 

160 

Chandigarh 

11 

7 

8 

13 

2 

2 

2 

Bihar 

2724 

2799 

2984 

3105 

2922 

3071 

3078 

Orissa 

4581 

4947 

5764 

6227 

6362 

7149 

7613 

West Bengal 

1140 

1342 

1424 

1460 

1281 

1294 

1234 

Assam 

699 

714 

768 

830 

692 

760 

719 

Meghalaya 








Tripura 








Mizoram 








Manipur 








Nagaland 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Arunachal Pradesh 








Sikkim 








Andaman &c Nicobar 




1 

1 

1 

1 

Gujarat 

1817 

2222 

2606 

3579 

3759 

3952 

4844 

Maharashtra 

1061 

1372 

1321 

1366 

1426 

1576 

1572 

Goa 

48 

50 

60 

58 

58 

58 

67 

Madhya Pradesh 

3095 

3248 

3426 

3572 

3692 

3813 

4413 

Daman & Diu 








Dadra & Nagar Haveli 







12 

Lakshadweep 








Andhra Pradesh 

742 

762 

1885 

2436 

2940 

3291 

3246 

Karnataka 

949 

1084 

1114 

1095 

1316 

1381 

1522 

Kerala 

147 

133 

233 

307 

309 

278 

387 

Tamil Nadu 

1099 

1122 

1209 

1417 

1398 

1482 

2027 

Pondicherry 

8 

11 

13 

15 

13 

13 

13 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 




picfTRICITV: rtilisnlinii ()l liisia11i‘(l (HMicr.iti]l.^ Capacity (Utiliiips) 


Elfictricitv 


Hydro 

electricity 


Thermal 

electricity 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


Coal based 
thermal 
electricity 
3702 
3995 
4206 
4028 
4054 
4042 
4351 
3987 
3497 
3484 
3546 
3677 
3762 
3571 
3685 
3906 
4128 
4259 
4082 
4187 
4147 
4402 
4531 
4744 
4663 
5119 


Oil based 
thermal 
electricity 
4 ^ 
491 
628 
517 
529 
264 
.286 
394 
337 
324 
391 
389 
252 
241 
254 
280 
354 
480 
497 
497 
525 
672 
724 
916 
1591 
2130 


Gas based 
thermal 
electricity 

im 

2044 

2576 

2073 

2715 

2321 

2506 

2799 

3065 

1866 

1905 

1593 

3417 

3916 

3387 

1795 

2834 

3165 

1732 

2545 

3179 

3699 

3432 

3016 

3281 

3966 


(Kwh/KW) 

Nuclear 

electricity 



1400-1---^ 

1970-71 I977-7H 



1991-92 1995-96 1970-71 


1991-92 1995-96 


®'iSy. Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Electricity: Requirement aiicl Availa])iliU of Elrctridty (Utte s) 


(Million KwH) 



Energy 

requirement 

Energy 

availability 

% Change in 
energy 
requirement 

% Change in 
energy 
availability 

Energy 

deficit 

1980-81 

120118 

103734 

0.0 

5.6 

-13.6 

1981-82 

129245 

113928 

7.6 

9.8 

-11.8 

1982-83 

136849 

121311 

5.9 

6.5 

-11.3 

1983-84 

145284 

130122 

6.2 

7.3 

-10 4 

1984-85 

155432 

145393 

7.0 

11.7 

-6.4 

1985-86 

170746 

157301 

9.9 

8 2 

-7.8 

1986-87 

192356 

173803 

12.7 

10.5 

-9.6 

1987-88 

210993 

187873 

9.7 

8.1 

-10.9 

1988-89 

223194 

206326 

5.8 

9.8 

-7.5 

1989-90 

247762 

228784 

11.0 

10 9 

-7 6 

1990-91 

267632 

246941 

8.0 

7.9 

-7.7 

1991-92 

288974 

269136 

8.0 

9 0 

-6.8 

1992-93 

305266 

282384 

5.6 

4.9 

-7.4 

1993-94 

323252 

303681 

5.9 

7 5 

-6 0 

1994-95 

352260 

329255 

9.0 

8.4 

-6.5 

1995-96 

389721 

356441 

10.6 

8.3 

-8 5 




—■ Requirement Availability 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 





plgrTRlClTY: EiUT.tiiy HiH)iiin‘inciii :nnl 1 oak DcMiiand Projcrtions by CEA loth Power Survey_ 191 


_____ (Million KwH) 

Energy requirement _ Peak load 



1999 -00 

2000-01 

2001-02 

2006-07 

1999-00 : 

2000-01 

2001-02 

2006-07 

jinmu k Kashmir 

5912 

6463 

•7074 

10760 

1350 

1476 

1615 

2408 

Himachal Pradesh 

3240 

3517 

3826 

5887 

698 

750 

809 

1222 

Punjab 

28551 

30233 

31997 

41819 

5228 

5515 

5814 

7578 

Haryana 

21112 

22644 

24182 

33287 

3977 

4259 

4540 

6179 

Uttar Pradesh 

52410 

56440 

61066 

86452 

9712 

10442 

11280 

15841 

Rajasthan 

27543 

29655 

31881 

45769 

4850 

5218 

5606 

7916 

Delhi 

18039 

19352 

20735 

29082 

3037 

3253 

3481 

4847 

Chandigarh 

810 

850 

888 

1105 

162 

170 

177 

219 

Bihar 

18605 

19894 

21184 

16745 

3490 

3739 

3988 

3186 

Orissa 

16041 

17859 

18836 

28982 

2616 

2912 

3072 

4726 

West Bengal 

24876 

26481 

28090 

321,00 

4729 

5030 

5333 

6107 

Assam 

4427 

4710 

4976 

6818 

884 

937 

986 

1330 

Meghalaya 

561 

600 

638 

912 

124 

132 

140 

196 

Tripura 

579 

642 

712 

1147 

153 

169 

186 

292 

Mizoram 

396 

449 

505 

1016 

119 

130 

141 

267 

Manipur 

563 

629 

703 

1201 

156 

174 

193 

323 

Nagaland 

235 

251 

268 

372 

60 

64 

68 

93 

Arunachal Pradesh 

273 

307 

346 

596 

74 

84 

94 

151 

Sikkim 

116 

124 

133 

183 

40 

43 

46 

63 

Andaman & Nicobai 

117 

163 

180 

295 

34 

37 

41 

67 

Gujarat 

43467 

46049 

48777 

64356 

7191 

7618 

8070 

10647 

Maharashtra 

73349 

78586 

82921 

115488 

11629 

12460 

13147 

18311 

Goa 

1290 

1373 

1461 

1992 

262 

278 

296 

400 

Madhva Pradesh 

37856 

39931 

42028 

55583 

6263 

6606 

6953 

9196 

Daman k Diu 

521 

560 

599 

922 

86 

92 

98 

148 

Dadra k Nagar Haveli 

817 

876 

946 

1390 

130 

139 

150 

220 

Lakshadweep 

23 

25 

27 

40 

7 

7 

8 

11 

Andhra Pradesh 

40689 

42710 

45226 

59812 

6732 

7064 

7483 

9824 

Karnataka 

27879 

29543 

31208 

41763 

4859 

5141 

5422 

7202 

Kerala 

13617 

14632 

15756 

22099 

2763 

2983 

3226 

4505 

Tamil Nadu 

36526 

38447 

40456 

52176 

5957 

6270 

6598 

8509 

Pondicherry 

178 4 

1908 

2025 

2840 

304 

325 

345 

484 
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Electricity: Consuiii])t,ioii of Eh'ctrit ity d-tiUtu's and Ncni-utilitie sl 


(Million KwH) 



Consumption 


% Change 


Utilities 

Captive 

Total 

Utilities 

Captive 

Total 

1970-71 

43724 

4241 

47965 

0.0 

0.0 


1971-72 

47063 

4186 

51249 

7.6 

-1.2 

6.8 

1972-73 

49088 

5063 

54151 

4.3 

21.0 

5.7 

1973-74 

50246 

5277 

55523 

2.4 

4.2 

2.5 

1974-76 

52632 

5534 

58166 

4.7 

4.9 

4.8 

1975-76 

60246 

5726 

65972 

14.5 

3.5 

13.4 

1976-77 

66609 

6341 

72950 

10.6 

10.8 

10.6 

1977-78 

69255 

6613 

75868 

4.0 

4.3 

4.0 

1978-79 

77293 

6664 

83957 

11.6 

0.8 

10.7 

1979-80 

78083 

7204 

85287 

1.0 

8.1 

1 6 

1980-81 

82367 

7279 

89646 

5.5 

1.0 

5.1 

1981-82 

90245 

7783 

98028 

9.6 

6.9 

9.4 

1982-83 

95589 

8744 

104333 

5.9 

12.4 

6.4 

1983-84 

102344 

9416 

111760 

7.1 

7 7 

7 1 

1984-85 

114068 

10448 

124516 

11.5 

11.0 

11.4 

1985-86 

122999 

11181 

134180 

7.8 

7.0 

7.8 

1986-87 

135953 

11652 

147605 

10.5 

4.2 

10.0 

1987-88 

145613 

13764 

159377 

7 1 

18 1 

8 0 

1988-89 

160196 

16609 

176805 

10.0 

20.7 

10.9 

1989-90 

175419 

19679 

195098 

9.5 

18 5 

10 3 

1990-91 

190357 

21142 

211499 

8.5 

7.4 

8.4 

1991-92 

207645 

23556 

231201 

9.1 

11.4 

9.3 

1992-93 

220674 

25998 

246672 

6.3 

10.4 

6.7 

1993-94 

238569 

26862 

265431 

8.1 

3 3 

7 6 

1994-95 

259630 

29709 

289339 

8.8 

10.6 

9.0 

1995-96 

277029 

32438 

309467 

6.7 

9.2 

7.0 




Utilities 


Captive 


' Total 
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Jiflll'l «ll 1' *11 


Auxili.il \ 

( 'uIlMlIlipl lull 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 
1975'76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 89 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 
1983 84 

1984- 85 

1985- 80 

1986 -87 

1987 88 
1988-89 
1989 90 
1990-91 
1991 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 
1995 90 


"5582« 

GOO'jn 

64540 

OOOM) 

70191 

7'12-U 

8S33:i 

1(1252.3 
1(11027 
110814 
12'Jini 
1311201 
I 11)177 
j ,508r.9 
i7().r.ii 
1,S771 1 
2il2ll')3 
221390 
■J 1'. 1 
201329 
js7iij'i 
3I)13()2 
32 Ill'll) 
351)1'HI 
37')S77 


2803 ■ 

31311 

3398 

3015 

4130 

4550 

5331 

•'ll,211 

.5893 
(i l'i5 
7230 
S,2.SS 
9029 
1111 12 
11050 
131:. 7 

1 132 1 
11/117 
17303 
lMi7 1 
1901)3 
211)1 1 
220011 
23ii7il 

2 1795 
27 '21 


(Million KwH) 


N('t. Eiiorgy rood Energy Energy % Change in 

liitKin captive imported availability energy 

plants availability 

529G4 

66 


53031 


57790 

129 


57925 

9.2 

01148 

178 


61326 

5.9 

03074 

115 


63188 

3.0 

0G060 

139 


66199 

4,8 

7 1075 

116 

6 

74797 

13.0 

82999 

80 

8 

83087 

11.1 

85719 

63 

6 

85818 

3.3 

96029 

66 

6 

96702 

12.7 

'18132 

62 

6 

98200 

1.5 

103014 

116 

5 

103734 

5.6 

11381 1 

109 

5 

113928 

98 

121234 

70 

6 

121311 

6,5 

1301)35 

83 

4 

130122 

7.3 

145209 

177 

6 

145393 

11.7 

157193 

91 

16 

157301 

8.2 

173390 

243 

170 

173803 

10.5 

18,'(770 

1212 

885 

187873 

8.1 

2041133 

996 

1297 

206326 

9.8 

220701 

619 

1402 

228784 

10.9 

24472.5 

775 

1440 

246941 

7.9 

2()I)(I18 

1013 

1506 

269136 

9.0 

279302 

1730 

1352 

282384 

4.9 

3110380 

17.54 

1547 

303681 

7.5 

325095 

2080 

1480 

329255 

8.4 

352(.r)7 

2213 

1572 

356441 

8.3 
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Electricity: Utilisation of Electricity 



Energy 

availabilit}'’ 

Sales 

ultimate 

consumers 

Energy 

exported 

Total sales 

T D losses 

Share* of T 

D losses{%) 

% Change in 
total sales 

1970-71 

53031 

43724 


43724 

9307 

17.5 

~ 

1971-72 

57925 

47063 


47063 

10862 

18 8 

7.6 

1972-73 

61326 

49088 

8 

49096 

12230 

19.9 

4.3 

1973-74 

63188 

50246 

11 

50257 

12931 

20 5 

2.4 

1974-75 

66199 

52632 

12 

52643 

13556 

20.5 

4.7 

1975-76 

74797 

60246 

24 

60270 

14527 

19 4 

14.5 

1976-77 

83087 

66609 

32 

66641 

16446 

19.8 

10.6 

1977-78 

85818 

69255 

31 

69286 

10532 

19 3 

4.0 

1978-79 

96702 

77293 

SO 

77343 

19359 

20.0 

11.6 

1979-80 

98200 

78083 

40 

78123 

20077 

20.4 

10 

1980-81 

103734 

82367 

42 

82409 

21325 

20.6 

5.5 

1981-82 

113928 

90245 

94 

90339 

23589 

20 7 

96 

1982-83 

121311 

95589 

78 

95667 

25644 

21.1 

5.9 

1983-84 

130122 

102344 

89 

102434 

27689 

21 3 

7 1 

1984-85 

145393 

114068 

111 

114179 

31214 

21.5 

11.5 

1985-86 

157301 

122999 

107 

123106 

34194 

21 7 

78 

1986-87 

173803 

135952 

68 

- 136020 

37784 

21.7 

10.5 

1987-88 

187873 

145613 

30 

145643 

42231 

22.5 

7.1 

1988-89 

206326 

160196 

97 

160294 

46032 

22.3 

10.1 

1989-90 

228784 

175419 

105 

175524 

53260 

23 3 

95 

1990-91 

246941 

190357 

62 

190419 

56521 

22.9 

8.5 

1991-92 

269136 

207645 

53 

207698 

61439 

22 S 

9 1 

1992-93 

282384 

220674 

146 

220819 

61565 

21.8 

6.3 

1993-94 

303681 

238569 

101 

238670 

65010 

21 4 

8 1 

1994-95 

329255 

259630 

57 

259687 

69569 

21.1 

8.8 

1995-96 

356441 

277029 

50 

277079 

79363 

22 3 

6 7 
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Doincstu; 

Comnierc lal 

Low and 
inoclium 
tciihion 

High 

tension 

Railways 

Agri¬ 

culture 

1970-71 

3890 

2573 

3914 

25665 

L365 

a470 

1971-72 

4107 

2943 

4453 

27185 

1633 

5006 

1972-73 

4309 

2782 

4546 

27698 

1831 

5918 

1973-74 

4645 

2988 

4641 

27841 

1531 

6310 

1974-75 

5173 

3082 

4870 

27821 

1531 

7763 

1975-76 

5821 

3507 

5234 

32334 

1855 

8721 

1976-77 

6337 

4142 

6785 

34821 

2168 

9621 

1977-78 

6821 

H28 

6175 

36460 

2297 

10107 

1978-79 

7576 

4331 

6933 

40794 

2186 

12028 

1979-80 

8402 

1657 

7371 

38584 

2301 

13452 

1980-81 

9246 

4682 

7415 

40654 

2266 

14489 

1981-82 

10440 

5191 

9 105 

43659 

2505 

15201 

1982-83 

12092 

5846 

9151 

43817 

2633 

17817 

1983-84 

13235 

65() 1 

11189 

45906 

2710 

18234 

1984-85 

15506 

6937 

11228 

51791 

2880 

20960 

1985-86 

17258 

7290 

12517 

54463 

3082 

23422 

1986-87 

19323 

7772 

17680 

52617 

3229 

29444 

1987-88 

22120 

88 11 

13665 

55515 

3616 

35267 

1988-89 

24768 

9915 

15016 

60396 

3772 

38878 

1989-90 

29577 

95 18 

17110 

63285 

4070 

44056 

1990-91 

31982 

11181 

17458 

66751 

4112 

50321 

1991-92 

35851 

12032 

18916 

68372 

4520 

58557 

1992-93 

39717 

12653 

19474 

70695 

5068 

63328 

1993-94 

43344 

1414 1 

19986 

74518 

5620 

70699 

1994-95 

47916 

15973 

21110 

79016 

5886 

79301 

1995-96 

51733 

16996 

21549 

83144 

6223 

85732 


(A^Iilhon KwH) 


Public 

services 

All Other 
Consumers 

J517~ 

382 

1500 

238 

1614 

390 

1670 

622 

1807 

586 

1905 

868 

2038 

698 

2123 

844 

2077 

1368 

2120 

1197 

2282 

1332 

2487 

1355 

2593 

1641 

2762 

1749 

3117 

1648 

3202 

1765 

3771 

2116 

4290 

2299 

4709 

2743 

5051 

2423 

5291 

3261 

6215 

3179 

6278 

3461 

6777 

3481 

7108 

3321 

7501 

4150 




Industryi LT) ““ Industryi HT) 
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Electricity: State-wise Electricity Consuniption (Utilit.ip^ 


(Million KwH) 



1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

Jammu & Kashmir 

. 1312 

1477 

1480 

1505 

1595 

1640 

17X8 

Himachal Pradesh 

957 

1060 

1078 

1107 

1179 

1380 

1606 

Putijab- 

‘ 12072 ' 

, 11978 

12522 

13937 

14550 

15951 

16130 

Haryana 

5339 

6051 

7139 

8091 

7888 

7624 

8352 

Uttar Pradesh 

17998 

19425 

20896 

21890 

23392 

25524 

26928 

Rajasthan 

7599 

8163 

9728 

10635 

11195 

11891 

13213 

Delhi 

5820 

0334 

7041 

7764 

7419 

7826 

6581 

Chandigarh 

415 

440 

443 

459 

449 

505 

558 

Bihar 

7034 

7173 

7569 

7858 

9134 

9718 

10427 

Orissa 

4318 

4780 

5619 

5320 

5966 

6326 

7175 

West Bengal 

7950 

- 8800 

9364 

10030 

11125 

11643 

12707 

Assam 

1374 

1428 

1538 

1482 

1628 

1676 

1768 

, Meghalaya 

180 

200 

224 

238 

207 

268 

281 

Tripura 

118 

127 

139 

167 

174 

198 

224 

Mizoram 

39 

47 

49 

65 

76 

86 

102 

Manipur 

141 

176 

198 

198 

217 

214 

240 

Nagaland 

72 

87 

93 

90 

87 

77 

109 

Arunachal Pradesh 

46 

58 

50 

49 

61 

62 

76 

Sikkim 

41 

48 

49 

49 

54 

66 

81 

Andaman &: Nicobar 

30 

32 

39 

46 

51 

56 

66 

Gujarat 

15993 

17255 

18934 

20000 

22505 

23393 

25882 

Maharashtra 

29012 

30755 

33354 

34428 

36764 

40888 

45597 

Goa 

425 

474 

530 

599 

670 

702 

841 

Madhya Pradesh 

11206 

13476 

15024 

16065 

18397 

20451 

22641 

Daman &: Diu 

40 

66 

79 

101 

209 

170 

222 

Dadra Nagar Haveli 

114 

127 

147 

164 

130 

236 

278 

Lakshadweep 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

13 

Andhra Pradesh 

14388 

15457 

17937 

19336 

21527 

23638 

23694 

Karnataka 

11078 

12174 

12534 

12948 

14108 

15989 

16010 

Kerala 

4750 

5274 

5539 

5698 

6214 

6975 

7340 

Tamil Nadu 

15110 

16859 

17691 

19645 

20856 

23615 

25330 

Pondicherry 

442 

551 

612 

696 

70 4 

830 

840 
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DoiiK'sf.ir Commercial 


Jamnm ^'Kashmir 

Himachal Pradesh 

Punjab 

Haryana 

Uttax Pradesh 

Rajasthan 

Delhi 

Chandigarh 

Bihar 

Orissa 

West Bengal 

Assam 

Meghalaya 

Tripura 

Mizoram 

Manipur 

Nagaland 

Arunachal Pradesh 
Sikkim 

Andaman k Nicobar 
Gujarat 
Maharashtra 
Goa 

Madhya Pradesh 

Daman k Diu 

Dadra k Nagar Havcli 

Lakshadweep 

Andhra Pradesh 

Karnataka 

Kerala 

Tamil Nadu 

Pondicherry 


388 

395 

2744 

1G37 

6259 

1963 

2964 

190 

851 

2348 

3354 

429 

85 

54 

76 

126 

54 

39 

43 

27 


238 

112 

555 

258 

2147 

685 

1858 

122 

342 

353 

1752 

160 

40 

27 

11 

16 

11 

5 

12 

17 


Low and 
medium 
tension 

310 

819 

1498 

549 

1739 

1294 

783 

77 

266 

799 

866 

206 

27 

45 

1 

16 

7 

6 

12 

6 


High Railways 
tension 


Agri¬ 

culture 


Public 

services 


(Million KwH) 


All Other 
Consumers 


4937 

1468 

5049 

3808 

505 

116 

6825 

2544 

4358 

590 

34 


4 

10 


773 

180 

60 

625 

182 

640 


295 

12 

5735 

3904 

9888 

4365 

48 

2 

1292 

492 

1237 

44 

1 

36 

15 

1 


285 

154 

147 

215 

795 

598 

364 

19 

191 

219 

387 

47 

22 

49 

12 

18 

5 

8 

14 


203 

114 

514 

321 

277 

319 

32 

35 

239 

113 

292 

72 

13 

3 

46 

21 

17 

0 


3074 

1052 

3449 

7275 

331 

10152 

O 

467 

iU 

83 

7734 

2863 

2593 

15455 

1346 

13621 

1626 

359 

176 

53 

37 

509 


10 

56 


3536 

669 

825 

7681 

1072 

8260 

562 

36 

15 

12 

38 

152 


1 

3 


7 

3 

12 

254 


1 



9 

2 





1 


3393 

715 

1225 

5660 

631 

11757 

167 

145 

2604 

423 

970 

4170 

31 

7416 

318 

18 

2799 

707 

535 

2731 


322 

198 

48 

4184 

1734 

2496 

8485 

353 

6730 

529 

819 

1 17 

12 

43 

525 


93 

19 
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Electricity: Nuin])or of Consurner^T T^j 


(Numbprs'l 


Domestic 

Commercial 

Low aiid 
medium 
tension 

High Railways 
tension 

Agn- 

ciiltiirf 

Public 
s<*i vices 

All Other 
Consumers 

1970-71 

10165187 

3022997. 

532315 

9995 

69 

1528328 

73476 

121^ 

1971-72 

11179392 

2542477 

572124 

10401 

73 

1870019 

77770 

25653 

1972-73 

12262293 

2793815 

■ 639726 

10941 

45 

2148678 

130375 

16244 

1973-74 

13238234 

2871018 

713378 

11775 

40 

2391121 

J82046 

20864 

1974-75 

14190730 

3019240 

728834 

12436 

47 

2621956 

161490 

51802 

1975-76 

14882828 

3233818 

784813 

15021 

43 

27-11998 

140088 

13400 

1976-77 

16288459 

3493968 

842262 

16108 

49 

3020878 

147002 

30234 

1977-78 

17822777 

3640454 

920174 

15237 

56 

3272208 

1 11802 

521G0 

1978-79 

18789681 

3845545 

981382 

16540 

62 

3561851 

149673 

51423 

1979-80 

20375050 

4277272 

1051174 

22176 

GO 

3SS052S 

164792 

57137 

1980-81 

22337554 

4582130 

1126465 

23493 

69 

4232759 

205411 

63424 

1981-82 

24428065 

4795486 

1240130 

19753 

81 

-1556138 

203208 

141613 

1982-83 

26358270 

5056386 

1327716 

17742 

89 

4895242 

199496 

103643 

1983-84 

28352644 

5533916 

1408916 

19033 

107 

52202<J.3 

235848 

Cl4300 

1984-85 

30723926 

5882724 

1508347 

20213 

no 

5588572 

245523 

666634 

1985-86 

33569285 

6130774 

1596612 

20594 

115 

(JOG 1651 

272841 

814046 

1986-87 

37192633 

6473596 

1689873 

21941 

ill 

64S4763 

297936 

156371 

1987-88 

39583717 

6779940 

1779051 

25359 

123 

6992997 

353197 

93878 

1988-89 

43482290 

7302837 

1898601 

28043 

135 

7638685 

376659 

97548 

1989-90 

47026490 

7552225 

1949139 

35282 

153 

8109285 

383436 

103543 

1990-91 

50389275 

8002098 

2042296 

34731 

174 

8631044 

402406 

130774 

1991-92 

53771257 

8429258 

2144378 

35571 

190 

9128333 

40992G 

268534 

1992-93 

56664211 

8772482 

2206674 

41702 

192 

9558247 

422210 

270543 

1993-94 

60193172 

9209199 

2301587 

35478 

209 

9971105 

458535 

142762 

1994—95 

63409318 

9558165 

2382038 

40683 

208 

10372045 

469963 

166341 

1995-96 

66984120 

9971108 

2425542 

43602 

222 

10762233 

515806 

319706 
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ELECTRlCn^if^ 


Consumer- wise Coiiiiccted Load (Utilities) 


199 


(KW) 



Doiiiestic 

Coninierci.il 

Low and 
inc'diuiii 

t(Mision 

High 

tension 

Railways 

Agri¬ 

culture 

Public 

services 

All Other 
Consumers 

wq-tT' 

5985910 

1911000 

4560640 

6403600 

417690 

6224840 

437300 

309120 

1971-72 

GG71DS0 

2050450 

4985950 

7021990 

431420 

7246020 

526360 

483980 

1972-73 

7213910 

2399100 

5612290 

7341570 

452900 

8385860 

579190 

269690 

1973-74 

7927U30 

2505700 

5558040 

8503810 

603770 

9494210 

647880 

308420 

1974-75 

8447899 

2741647 

6440644 

9089240 

529193 

10422807 

743853 

806813 

1975-76 

8931833 

331)791 1 

7016004 

10147871 

625560 

11153530 

800775 

498329 

1976-77 

955758G 

3797381 

7902489 

10608875 

741493 

12053049 

829793 

380005 

1977-78 

10123078 

3711989 

8()0()()07 

11878691 

756608 

12912999 

917278 

532310 

1978-79 

1098231G 

3962416 

8G29384 

12100681 

783571 

13850839 

914625 

786805 

1979-80 

11710005 

no 1300 

9019896 

13600871 

783370 

15247353 

956306 

605175 

1980-81 

13078612 

4493962 

9933996 

14909838 

699443 

16489187 

1019077 

774144 

1981-82 

14399980 

l(t58()70 

11073304 

15355300 

639276 

17573817 

1092221 

718018 

1982-83 

15632957 

4963G67 

12915656 

14584545 

824767 

18712347 

1206374 

869089 

1983-84 

17320007 

5 19!) 107 

13085752 

15709726 

947439 

20007364 

1382961 

1076296 

1984-85 

1892274G 

5320009 

15473773 

15865936 

991140 

21255270 

1511288 

1394047 

1985-86 

21218525 

0071781 

17700231 

16443144 

1020390 

22605224 

1579959 

1241292 

1986-87 

22638728 

6336562 

18062346 

17047193 

1048165 

24286924 

1688233 

1136458 

1987-88 

24751011 

085 1020 

17282943 

201GG5G4 

1125795 

26105036 

1788330 

858065 

1988-89 

26941791 

7140122 

18408353 

20608525 

1219516 

28466055 

2060648 

1110727 

1989-90 

29870758 

80()7(j09 

19381172 

21830206 

1234810 

30590609 

2202322 

975678 

1990-91 

32051149 

8340783 

20477239 

22469478 

1562997 

32511458 

2312996 

1175103 

1991-92 

38978901 

8730572 

23010149 

23949332 

1672647 

34562321 

2779136 

1975482 

1992-93 

46182995 

10701718 

23735976 

26184098 

2027222 

36399884 

3002566 

1561676 

1993-94 

49254177 

11700807 

24401325 

28034174 

1981219 

38556036 

2878608 

2034042 

1994-95 

51589698 

12122902 

24592944 

29642202 

2300431 

40108284 

2896107 

2248438 

1995-96 

55643249 

12973817 

25128100 

31970263 

2147503 

42166047 

3059918 

1951272 
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Electricity: TransniiMsion and Distribution Lines (Utili tk) 


(Cktkm) 


All Lines Transmission Distribution % Change in /o Change in % Change in 

lines lines all lines transmission distribution 

lines lines 

1970-71 

1117163 

79887 

1034024 




1971-72 

1304169 

59898 

1163271 

16 7 

-25 0 

12.5 

1972-73 

1418364 

81273 

1333624 

8.8 

35,7 

14.6 

1973-74 

1518884 

83225 

1432116 

7 1 

2.4 

7.4 

1974-75 

1621848 

92452 

1529396 

6.8 

11.1 

6.8 

1975-76 

1718942 

93763 

1622273 

G.O 

1 4 

6.1 

1976-77 

1850273 

99312 

1750961 

7.6 

5.9 

7.9 

1977-78 

1999080 

105214 

1893866 

8 0 

5 9 

8.2 

1978-79 

2145919 

108694 

1947225 

7.3 

3.3 

2.8 

1979-80 

2351609 

115031 

2236578 

9 G 

5 8 

14 9 

1980-81 

2522461 

120664 

2401797 

7.3 

4.9 

7.4 

1981-82 

2693086 

129033 

2564053 

G 8 

G 9 

6.8 

1982-83 

2865312 

135012 

2730300 

6.4 

4.6 

6.5 

1983-84 

3002095 

143246 

2858849 

4.8 

G 1 

4.7 

1984-85 

3211956 

155921 

3056035 

7.0 

8.8 

6.9 

1985-86 

3371216 

162940 

3208276 

5 0 

4 5 

5 0 

1986-87 

3572460 

169984 

3402476 

6.0 

4.3 

6.1 

1987-88 

3792107 

176561 

3615546 

G 1 

3 9 

6.3 

1988-89 

4042022 

184060 

3857962 

6.6 

4.2 

6.7 

1989-90 

4407501 

192288 

4215213 

9 0 

4 5 

9.3 

1990-91 

4533414 

206891 

4326523 

2.9 

7.6 

2.6 

1991-92 

4574200 

215903 

4358297 

0 9 

4 4 

0.7 

1992-93 

4725694 

218447 

4507247 

3 3 

1.2 

3.4 

1993-94 

4878028 

232254 

4645774 

3 2 

6 3 

3.1 

1994-95 

5018408 

239490 

4778918 

2.9 

3.1 

2.9 

1995-96 

5089696 

240707 

4848989 

1 4 

0 5 

1 5 
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Electricity: TransnnsMon Lnu's (I'tihtic's) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 



1630 

1067 

1667 

1067 

1667 


375 

718 

1452 

2340 

2529 

3265 

4405 

6035 

7952 

8609 

9423 

10005 

10360 

21034 

23085 

23886 

27129 

28025 

28349 


1585 

1591 

1678 

1678 

1679 
1679 
1679 
1827 
1776 
1874 
2140 
2362 
2712 
2814 
3200 
3087 
3566 
3890 
4698 
5185 
5305 
5472 
5660 
5383 
5570 
5507 


9626 

11762 

11043 

12254 

16375 

18972 

19827 

23995 

25420 

28158 

29694 

32169 

35321 

38349 

41297 

44715 

46130 

48316 

50427 

53783 

57040 

60495 

63028 

67533 

70002 

70696 


26459 

29936 

31450 

31715 

33573 

34455 

37692 

38245 

41014 

43591 

45978 

50165 

51732 

54593 

58643 

61083 

62599 

64123 

65754 

68517 

69474 

70660 

68988 

74559 

76712 

77271 


19701 

16609 

13232 

13326 

13182 

13681 

13905 

14078 

13172 

13458 

13760 

13962 

13703 

14085 

16029 

14997 

16823 

17737 

19535 

19849 

18491 

18849 

19198 

19370 

19839 

20175 


22516 


23870 

24252 

27643 

24976 

26209 

26694 

26594 

26498 

26752 

27846 

28279 

29000 

30717 

31106 

32257 

33072 

33641 

34594 

34947 

35712 

36020 

36613 

37675 

37042 
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El.Kcri^KM 1 ^ ■ Di.stnhntioii Lines (Utilit jps^ 


(Ckt km) 



oh-ug 33kv 

oh/ug 22/20kv 

oh/ug 15/llkv 

oh ug 6.6kv 

oh ug 
3.3/2.2/2kv 

Dist lines 
iipto 500v 

1970-71 

66308 

28765 

352467 

5682 

4479 

576323 

1971-72 

99070 

31086 

313747 

5544 

4114 

709710 

1972-73 

78142 

33311 

440970 

5600 

3985 

771616 

1973-74 

79551 

32796 

471560 

5027 

3594 

839588 

1974-75 

91252 

32905 

505646 

4392 

2483 

892718 

1975-76 

92296 

35167 

532209 

4307 

2496 

955798 

1976-77 

100929 

35863 

572321 

7340 

5055 

1029453 

1977-78 

105648 

37949 

621932 

5111 

3068 

1120158 

1978-79 

111784 

39795 

663573 

5185 

3043 

1123845 

1979-80 

116116 

40529 

717194 

5260 

2878 

1354601 

1980-81 

122890 

40992 

777077 

4699 

2737 

1453402 

1981-82 

126773 

43101 

831722 

3967 

2518 

1555972 

1982-83 

132161 

43874 

885196 

4052 

2653 

1662364 

1983-84 

135283 

44434 

925702 

3796 

840 

1748788 

1984-85 

140671 

47188 

986415 

3686 

794 

1877281 

1985-86 

143129 

48291 

1030094 

3863 

707 

1982132 

1986-87 

146159 

49133 

1091827 

4148 

374 

2110835 

1987-88 

149228 

51049 

1151534 

4253 

376 

2259106 

1988-89 

154058 

52955 

1221896 

3699 

326 

2425028 

1989-90 

152970 

28430 

1322797 

1572 

333 

2709111 

1990-91 

157701 

54566 

1327810 

1626 

338 

2784482 

1991-92 

162402 

55668 

1383006 

1773 

334 

2755114 

1992-93 

168157 

56528 

1429822 

4232 

313 

2848195 

1993-94 

170821 

55541 

1465796 

4134 

287 

2949195 

1994-95 

176106 

55242 

1504618 

4170 

282 

3038500 

1995-96 

181452 

57424 

1523749 

4170 

352 

3081842 
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1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


Step-up 

transformers 


16256 

16963 

19823 

20792 

23164 

26031 

25537 

28181 

31191 

33990 

37094 

40918 

43886 

48297 

48774 

52426 

59168 

61483 

66538 

74811 

75823 

81216 

88866 

92861 

97153 

83952 


Step-down 

transformers 


Distributor 

transformers 


% Change in 
step-up 
transformers 


% Change in 
step-down 
transformers 


(KVA) 
% Change in 
dist. 

transformers 


34727 

40243 

45196 

45491 

52570 

56427 

63475 

75382 

83748 

90285 

97882 

105042 

120483 

131161 

142597 

149506 

133712 

182971 

185146 

197716 

207595 

220993 

236483 

264088 

256664 

291628 


17049 

19479 

25281 

22735 

25884 

27724 

29436 

32878 

36365 

39061 

43829 

46934 

50599 

53793 

60506 

62667 

68222 

72991 

78234 

83451 

87501 

97013 

105090 

110568 

139976 

135852 


4.3 

16.9 

4.9 

11.4 

12.4 
- 1.8 

10.4 

10.7 

9.0 

9.1 

10.3 

7.3 
10.1 ' 

1.0 

7.5 

12.9 

39 

8.2 

12.4 

1.4 
72 

9.4 

4.5 

4.6 
-13.5 


15.9 

12.3 
0.7 

15.6 

7.3 

12.5 

18.8 
11.1 

7.8 

8.4 

7.3 

14.7 

8.9 

8.7 

4.8 
- 10.6 

36.8 
1.2 

6.8 
5.0 

6.5 
7.0 

11.7 

- 2.8 

13.6 


14.3 

29.8 
- 10.0 

13.9 
7 1 
6.2 

11.7 

10.6 

7.4 

12.2 

7.1 

7.8 

6.3 

12.5 

3.6 

8.9 
7.0 

7.2 

6.7 

4.9 

10.9 

8.3 
5.2 

26.6 
-2.9 
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ELEClRlcriV States wise J£1(-ci nfi( .u ion As cjn 3] March 199 g 


(Million KwH) 


Village electrified with population 



No. of 
villages 
electrified 

<500 

500-999 

1000-1999 

2000-4999 

5000-9999 

>10000 

Jammu & Kashmir 

6274 

3628 

1556 

763 

224 

9 

1 

Himachal Pradesh 

16761 

15062 

1241 

363 

92 

3 


Punjab 

12342 

4434 

3712 

2819 

1256 

120 

1 

Haryana 

6745 

1499 

1776 

1883 

1346 

221 

20 

Uttar Pradesh 

86639 

39065 

23220 

15536 

6426 

720 

52 

Rajasthan 

30620 

13370 

7986 

5208 

2315 

316 

20 

Delhi 

214 

18 

36 

73 

72 

15 


Chandigarh 

24 

6 

6 

5 

7 



Bihar 

47805 

22563 

11970 

8035 

4102 

861 

176 

Orissa 

33871 

20548 

8150 

3381 

845 

22 

2 

West Bengal 

29205 

10509 

8202 

5858 

3510 

648 

82 

Assam 

21887 

10178 

5791 

2976 

733 

26 

1 

Meghalaya 

2407 

2035 

267 

81 

24 



Tripura 

3640 

2676 

464 

222 

65 

1 


Mizoram 

727 

395 

132 

60 

30 



Manipur 

2016 

1267 

250 

174 

87 

10 

1 

Nagaland 

1099 

668 

239 

143 

46 

1 


Arunachal Pradesh 

2270 

1612 

146 

63 

16 

2 


Sikkim 

405 

202 

136 

59 

8 



Andaman &c Nicobar 

491 

406 

54 

23 

8 



Gujarat 

17892 

4636 

4956 

5108 

2725 

418 

49 

Maharashtra 

39106 

13571 

12300 

8940 

3600 

579 

116 

Goa 

377 

111 

54 

95 

85 

31 

1 

Madhya Pradesh 

67741 

42692 

16195 

5947 

1292 

90 

6 

Daman & Diu 

26 

9 

2 

7 

5 

3 


Dadra &c. Nagar Haveli 

67 

14 

16 

27 

7 

3 


Lakshadweep 

7 

1 

1 

4 

1 



Andhra Pradesh 

27358 

8837 

5227 

6464 

5609 

1058 

163 

Karnataka 

26483 

10809 

7321 

5219 

2709 

393 

32 

Kerala 

1219 

5 

2 

13 

72 

222 

905 

Tamil Nadu 

15822 

2524 

3169 

4568 

4379 

1000 

182 

Pondicherrj'^ 

291 

126 

83 

52 

24 

6 



March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



j-jpp TRiniT^': Capacilx- .uid ( jciiiT,ii loji m I.hhiiiu Kashmii 


205 


— 

Installed 

c-apacity (MW) 

Gross generation fMillion KwHl 


Electricity 

i herinal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro % change in 


energy 

electricity 

electricity 

energy 

electricity 

electricity total gross 
generation 

T970-71 

40 

13 

27 

168 

26 

142 

1971-72 

69 

28 

41 

182 

32 

150 8.2 

1972-73 

69 

28 

41 

242 

34 

208 32.8 

1973-74 

82 

30 

52 

225 

19 

206 -6.9 

1974-75 

94 

31 

63 

303 

24 

279 34.9 

1975-76 

102 

29 

73 

305 

34 

270 0.4 

1976-77 

101 

29 

72 

308 

20 

288 1.3 

1977-78 

136 

29 

107 

325 

11 

314 5.5 

1978-79 

171 

29 

142 

533 

8 

526 63.9 

1979-80 

206 

29 

177 

690 

13 

677 29.3 

1980-81 

206 

29 

177 

768 

5 

763 11.4 

1981-82 

206 

29 

177 

785 

17 

768 2.2 

1982-83 

206 

29 

177 

939 

5 

934 19.7 

1983-84 

206 

29 

177 

893 

3 

890 -4 9 

1984-85 

206 

29 

176 

861 


861 -3.5 

1985-86 

206 

29 

176 

878 

6 

872 1.9 

1986-87 

208 

29 

178 

1053 


1053 20.0 

1987-88 

210 

29 

180 

1021 


1021 -3.0 

1988-89 

235 

54 

180 

884 


884 -13.4 

1989-90 

285 

104 

180 

969 

47 

922 9.6 

1990-91 

262 

82 

180 

875 

46 

829 -9.7 

1991-92 

262 

82 

180 

878 

85 

793 0.3 

1992-93 

262 

82 

180 

801 

35 

766 -8.7 

1993-94 

337 

157 

180 

790 

58 

732 -1.4 

1994-95 

362 

182 

180 

879 

88 

792 11.3 

1995-96 

366 

182 

184 

798 

63 

735 -9.2 
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ELKCTHlci n El(>cincii\ A\;iil;)l)ility in Jamijiu Kashmir 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 




53 

217 


1971-72 

175 



54 

229 


1972-73 

234 



36 


17.8 

1973-74 


71 



294 

8.9 

1974-75 

298 



43 

341 

15.9 

1975-76 

298 

8 


73 

380 

11.3 

1976-77 


18 


148 

468 

23.3 

1977-78 


32 


187 

539 

15.2 

1978-79 


13 


149 


27.9 

1979-80 

683 

39 


126 

848 

23.0 

1980-81 


75 


150 

987 

16.4 

1981-82 


113 


183 

1074 

8.8 

1982-83 

935 

84 


216 

1234 

14.9 

1983-84 

883 




1310 

6.2 

1984-85 

858 



382 


2.3 

1985-86 

874 

Sb 


538 

1516 

13 1 

1986-87 


56 


726 

1832 

20.8 

1987-88 


465 



2106 


1988-89 

881 



144 

2105 


1989-90 

961 

1542 


135 

2638 

25.3 

1990-91 

871 

1527 




-1.8 

1991-92 


1965 


134 

2968 

14.7 

1992-93 





2907 


1993-94 

788 

2118 


67 

2973 

2 3 

1994-95 

878 

2332 


75 

3285 

10.5 

1995-96 

797 

2454 


132 

3382 

3.0 


*Includes energy received from DVC BBMB 
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ELECTRICIIV- 

El('ctri( i1 \ 

SmK'n in .1 

aiimm iV Kashmir 





__: - r:r-: __ ___ fMilUon KWH') 


Total 

bales to 

bales to 

T &; D 

Energy 

Peak 

Peak 

% 


sales 

ultimate 

other 

losses 

require¬ 

require¬ 

avail¬ 

change 



( on- 

states 


ment 

ment 

ability 

in total 



sumers 

and 





sales 




exports 












(MW) 

(MW) 


'1970-71 

170 

170 


47 





1971-72 

187 

187 


42 




10.0 

1972-73 

189 

189 


82 




0,8 

1973-74 

209 

309 


86 




10 6 

1974-75 

2G1 

261 


80 




25.2 

1975-76 

291 

291 


89 




11 5 

1976-77 

357 

357 


111 




22.6 

1977-78 

358 

358 


182 




0.2 

1978-79 

410 

401 

10 

279 




14.8 

1979-80 

458 

121 

37 

390 




11.6 

1980-81 

515 

440 

75 

473 

874 



12.4 

1981-82 

G03 

539 

G4 

471 

1042 



17.1 

1982-83 

734 

G69 

64 

501 

1273 



21.7 

1983-84 

7G1 

716 

45 

549 

1510 



3.7 

1984-85 

817 

768 

50 

524 

1549 



7.4 

1985-86 

925 

855 

70 

591 

1719 



13.2 

1986-87 

1002 

954 

49 

829 

2055 



8.3 

1987-88 

1159 

1128 

31 

947 

2316 



15.6 

1988-89 

1218 

1218 


887 

2775 



5.1 

1989-90 

1312 

1312 


1326 

3012 



7.8 

1990-91 

1477 

1477 


1112 

3132 



12.5 

1991-92 

1482 

1480 

2 

1487 

3345 

725 

498 

0.3 

1992-93 

1508 

1505 

2 

1399 

3G40 

820 

482 

1.8 

1993-94 

1595 

1595 


1379 

3700 

825 

491 

5.8 

1994-95 

1G40 

1640 


1645 

4045 

825 

600 

2.9 

1995-96 

172 1 

1718 

5 

1658 

4385 

825 

580 

5.1 
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Elkc’^j Ricn^': ConsiiiiH'i- 

-wise ir,] 

('('1 I icil \ S;il( 

‘s 111 .Jaiiiiiiu &: Kashrn,. 

(Million Kwm 


Domestic 

Commer¬ 

Agricul¬ 

Low and 

High 

Public 

Railways AUOth^' 



cial 

ture 

medium 

tension 

lighting 

Con¬ 





tension 



sumers 

1970-71 

64 

15 

10 

60 


19 

r 

1971-72 

70 

19 

11 

66 


22 


1972-73 

71 

19 * 

11 

67 


21 


1973-74 

74 

21 

16 

72 


26 


1974-75 

93 

26 

20 

90 


32 


1975-76 

103 

29 

22 

100 


35 


1976-77 

127 

36 

27 

116 


44 

7 

1977-78 

79 

26 

30 

106 


39 

78 

1978-79 

82 

34 

22 

121 


45 

96 

1979-80 

85 

36 

23 

126 


47 

104 

1980-81 

87 

36 

25 

130 


53 

109 

1981-82 

107 

44 

30 

160 


63 

134 

1982-83 

151 

31 

40 

143 


87 

211 

1983-84 

171 

37 

32 

171 


93 

212 

1984-85 

172 

44 

42 

184 


101 

226 

1985-86 

174 

76 

54 

195 


114 

242 

1986-87 

227 

36 

60 

231 


127 

273 

1987-88 

255 

156 

88 

309 


130 

189 

1988-89 

287 

207 

159 

305 


ICC) 

100 

1989-90 

341 

211 

133 

329 


174 

125 

1990-91 

386 

239 

150 

370 


191 

140 

1991-92 

386 

240 

150 

370 


193 

141 

1992-93 

405 

241 

149 

370 


202 

139 

1993-94 

353 

217 

269 

282 


261 

213 

1994-95 

371 

227 

281 

295 


271 

194 

1995-96 

388 

238 

295 

310 


285 

203 


March—Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoni) 



EiECTRKTrv: . . III.I Him rill, 111,,, I m .hiiiijiiii k Kasliiuir 


Transmission 

& 

distribution 

linos 

Step up 
transformers 

Step down 
transformers 

Distribution 

transformers 

Number of 
villages 
electrified 

Pumpsets 

energised 

(Ckt. kin) 
1970-71 8820 

(KVA) 

80000 

(KVA) 

(KVA) 

(Numbers) 

(Numbers) 


1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 7G 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


6185 
6704 
7852 
11319 
12069 
16613 
16613 
18945 
18945 
2639 
26349 
36713 
36713 
42154 
42210 
42210 
12210 
42210 
42210 
42154 
42154 
42154 
42154 
42154 
11884 


65140 

65140 

65140 

209840 

221840 

221840 

261840 

301000 

301000 

301000 

301000 

301000 

301000 

301000 

301000 

301000 

426000 

466000 

466000 

466000 

341000 

341000 

341000 

341000 

341000 


22500 

22500 

200350 

220350 

276350 

276350 

325000 

325000 

325000 

325000 

325000 

325000 

953000 

953000 

953000 

953000 

953000 

953000 

953000 

609950 

609950 

777610 

777610 

609950 


75320 

685 

735 


75310 

866 


75320 

1380 

402 

226600 

1741 

417 

245970 

2196 

744 

310200 

2829 

789 

310200 

4014 

834 

350000 

4428 

902 

350000 

4552 

985 

350000 

4721 

1026 

350000 

4943 

1095 

350000 

5214 

1173 

350000 

5529 

1264 

661277 

5705 

1355 

661277 

5794 

1397 

661277 

5905 

1454 

661277 

6010 

1619 

661277 

6074 


661277 

6117 

2029 

661277 

798517 

6153 

2356 

891187 

6175 

2920 

981347 

6181 

3170 

981347 

6231 

3837 

891187 

6274 

4716 


Centre for 
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Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 




Average 

Rate 


Fuel Cost 
Adjustment 


Tariffs 

mcludirig 

fca 


^uty IbtaT 

Taxes Tariff 



March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econon^ 


Electricity 

energ}- 


installod capacity (MWJ _ Gross generation - 

Thermal Hydro Electricity thermal Hydro to change in 

lergy clectr.c.ty electr.c.ty energy electricity electr^ tot^poS 

____________ generation 
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EleC'THIcM J ^ : Eh'cincitN A^cul.ihilily hi HiiiKLclial Prade^l 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

60 



128 

188 


1971-72 

147 

166 


10 

323 

72.1 

1972-73 

174 

195 


12 

381 

17.8 

1973-74 

172 

260 


4 

436 

14.5 

1974-75 

169 

9 


184 

362 

-17.0 

1975-76 

181 

16 


255 

452 

25.0 

1976-77 

188 

21 


221 

429 

-4.9 

1977-78 

212 

12 


191 

415 

-3 3 

1978-79 

395 

16 


226 

637 

53.7 

1979-80 

353 

17 


249 

619 

-2.8 

1980-81 

244 

14 


276 

534 

-13 7 

1981-82 

430 

46 


259 

735 

37.7 

1982-83 

540 

80 


280 

900 

22.5 

1983-84 

585 

194 


292 

1071 

19.0 

1984-85 

487 

165 


247 

899 

-16.0 

1985-86 

595 

112 


316 

1023 

13.8 

1986-87 

612 

183 


354 

1149 

12.3 

1987-88 

516 

300 


375 

1190 

3.6 

1988-89 

696 

187 


426 

1309 

10.0 

1989-90 

„ 931 

233 


473 

1638 

25 1 

1990-91 

1258 

385 


606 

2249 

37.3 

1991-92 

1045 

402 


600 

2048 

-8 9 

1992-93 

1084 

427 


599 

2110 

3.0 

1993-94 

974 

482 


624 

2081 

-1.3 

1994-95 

1129 

764 


791 

2684 

29.0 

1995-96 

1283 

941 


758 

2981 

11.1 


*Inciudes energy received from DVC & BBMB 



March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economi 




FlFCTRK^'''^’'^'- 

Elect 1 j( Jt \ 

III III 

lll.K Ij.i1 EjM(| 

lesli 





------—-- (Million KwHI 


Total 

bales to 

bales to 

T & D 

Energy 

Peak 

Peak 

% 


sales 

ultimate 

other 

losses 

require- 

require- 

a\'ail- 

change 



eon- 

states 


ment 

ment 

ability 

in total 



surners 

and 





sales 




exports 












(MW) 

(MW) 


1^0-71 

165 

118 

47 

23 





1971-72 

284 

152 

132 

39 




72.0 

1972-73 

314 

169 

145 

67 




10.5 

1973-74 

355 

201 

154 

81 




13.0 

1974-75 

304 

209 

95 

57 




-14.1 

1975-76 

363 

221 

143 

89 




19.4 

1976-77 

350 

235 

115 

79 




-3.6 

1977-78 

322 

215 

1Q7 

93 




-8.0 

1978-79 

517 

207 

309 

121 




60.4 

1979-80 

508 

233 

274 

112 




-1.7 

1980-81 

433 

279 

155 

101 

317 



-14.6 

1981-82 

583 

299 

284 

152 

386 



34.5 

1982-83 

704 

333 

370 

196 

516 



20.8 

1983-84 

848 

433 

415 

223 

521 



20.5 

1984-85 

694 

477 

217 

204 

614 



-18.1 

1985-86 

794 

570 

224 

229 

766 



14.4 

1986-87 

881 

687 

194 

269 

925 



10.8 

1987-88 

896 

785 

111 

294 

1094 



1.8 

1988-89 

1025 

819 

206 

284 

1146 



14.4 

1989-90 

1301 

957 

344 

337 

1265 



26.9 

1990-91 

1778 

1060 

718 

471 

1475 



36.7 

1991-92 

1642 

1078 

564 

406 

1456 

365 

285 

-7.6 

1992-93 

1688 

1107 

581 

422 

1531 

390 

310 

2.8 

1993-94 

1690 

1179 

511 

391 

1619 

410 

365 

0.1 

1994-95 

2169 

1380 

789 

514 

1842 

440 

440 

28.4 

1995-96 

2492 

1606 

886 

489 

2211 

506 

506 

14.9 



Centre for Monitoring Indian Economy 
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ELECTRicrj 'i': C’oiiMinicr-wis(‘ Kli'(tn( iiy Sales m Hiinachal Prad^si 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Publif 

lighting 

Railways AlFOth^ 

Con> 
sumers 

1970-71 

20 

10 

1 

20 


16 


1971-72 

24 

17 

1 

26 


16 


1972-73 

29 

18 

1 

26 


16 

78 

1973-74 

39 

20 

1 

31 


14 

Qt; 

1974-75 

34 

20 

2 

41 


9 

104 

1975-76 

42 

27 

3 

47 


8 

91 

1976-77 

46 

23 

3 

60 


2 

100 

1977-78 

50 

24 

5 

63 


2 

70 

1978-79 

50 

27 

3 

70 


2 

55 

1979-80 

55 

28 

5 

93 


2 

50 

1980-81 

62 

33 

6 

108 


2 

69 

1981-82 

84 

35 

7 

130 


2 

41 

1982-83 

84 

40 

9 

157 


2 

42 

1983-84 

92 

46 

12 

207 


2 

74 

1984-85 

101 

43 

18 

266 


2 

47 

1985-86 

113 

49 

21 

339 


3 

45 

1986-87 

137 

58 

23 

413 


3 

54 

1987-88 

165 

62 

24 

477 


4 

54 

1988-89 

175 

65 

23 

477 


3 

76 

1989-90 

225 

74 

26 

531 


4 

98 

1990-91 

259 

78 

26 

600 


3 

94 

1991-92 

284 

84 

30 

582 


3 


1992-93 

286 

88 

14 

512 


126 

81 

1993-94 

316 

92 

14 

552 


127 

78 

1994-95 

353 

103 

12 

656 


145 

111 

1995-96 

395 

112 

12 

819 


154 

114 


March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



aECTRlClTV: Transiiiission and Di.si ribiit ion \u Hiinadial Pratl(\sli 


21 ' 


Transmission 

distribution 

Step up 
transformers 

Step down 
transformers 

Uistribution 

transformers 

Number of 
villages 

Pumpsets 

energised 

lines 




electrified 

(Ckt. km) 
1970-71 10421 

(KVA) 

1300 

(KVA) 

47900 

(KVA) 

(Numbers) 

(Numbers) 


1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 
1995 -96 


12038 

11592 

13454 

15260 

10014 

19621 

20893 

22430 

22430 

25856 

30513 

34470 

37635 

40959 

43 449 

46731 

46731 

51680 

55748 

50592 

50592 

50592 

59112 

59112 

59112 


67580 

59870 

61420 

69120 

68620 

68870 

136470 

147270 

159182 

329182 

325250 

325250 

400250 

408350 

409750 

409750 

409750 

559750 

439721 

589684 

364684 

364684 

362609 

302669 

361140 


71700 

93120 

104970 

123100 

145020 

148697 

176477 

189397 

189397 

271697 

259678 

259678 

259678 

448978 

558278 

558278 

558278 

709500 

1069248 

1210718 

1201218 

1201218 

1445060 

1445060 

1201218 


80500 

80500 

87470 

101070 

132683 

145376 

159331 

169244 

169244 

205920 

236396 

236396 

240796 

307712 

334268 

334268 

334268 

404750 

449351 

471954 

461904 

461904 

576571 

576571 

461904 


2944 

3249 

3457 

4500 

1032 

6276 

1202 

6721 

1320 

7246 

1415 

7753 

1464 

8329 

1548 

8921 

1633 

10050 

1725 

11217 

1931 

12794 

2080 

13664 

2218 

14614 

2324 

15316 

2428 

16141 

2623 

16778 

2904 

16761 

16761 

3294 

16761 

3473 

16761 

3755 

16761 

3965 

16761 

4172 

16761 

4441 


^gy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 19 
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ELEC'^R1C1T^': Tariffs of Hiiiiudial Pr;ul('slj 


Slate I IK II \ l»<)aid([-Ii]iiaclial Prarl pd) 


(Paise/KwHl 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

inelufling 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 




50 0 



1 KW (50 Kwh/mth) 

10 Feb 1997 



6.0 

56.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

10 Feb 1997 



68.0 

6.0 

74.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

10 Feb 1997 



180.0 

15.0 

195.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

10 Feb 1997 



235.1 

50.0 

15 0 

250.1 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

10 Feb 1997 



15 0 

65.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

10 Feb 1997 



50.0 

15 0 

65.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

10 Feb 1997 



50 0 

15 0 

65.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

10 Feb 1997 



50.0 

15.0 

65.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

10 Feb 1997 



125.0 

15.0 

140.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

10 Feb 1997 



125.0 

15 0 

140.0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

10 Feb 1997 



125.0 

15.0 

140.0 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

10 Feb 1997 



170.0 

15.0 

185.0 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

10 Feb 1997 



195.0 

15.0 

210.0 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

10 Feb 1997 



195.0 

15.0 

210.0 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

10 Feb 1997 



195.0 

15.0 

210.0 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

10 Feb 1997 



15)5 0 

15 0 

210 0 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

10 Feb 1997 



195.0 

15 0 

210.0 

Kwh/mth) at 33 KY 

10000 KW 50 % LF (3650000 

10 Feb 1997 



192 1 

15 0 

207.1 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

10 Feb 1997 



192 1 

15.0 

207.1 

Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 

10 Feb 1997 



192.1 

15 0 

207.1 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

10 Feb 1997 



192 1 

15.0 

207.1 

Kwh/mth) at 33 KA’ 

50000 KW 80 % LF (29200000 

10 Feb 1997 



192 1 

15 0 

2071 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

10 Feb 1997 



190.1 

15.0 

205.1 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econoi^^ 


Electricity: Capacity and GeiuTation ill Punjab 


Installed capacity (AIW) 

Electric liy Thermal Hydro 

energy elc;rtneity electncitv 


__ Gross generatio n 

Electricity Thermal 
energy electricity 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


(Million KwH) 

Hydro % change in 
electricity total gross 
generation 

2344 







218 ___ Electricity: Electricity Availability in p ^pK 


(Millif>n KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy Energy 

received received 

from from othei 

captive states and 

plants iinpoits* 

Energy 

Hvadahility 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 


183 

2594 

47 

2824 


1971-72 


307 

2629 

100 

3126 

10.7 

1972-73 


505 

2350 

171 

3026 

-3,2 

1973-74 


568 

2776 

154 

3498 

15.6 

'''XS74-75 ; 


677 

139 

1982 

2797 

-20.0 

1975-76 


963 

25 

3163 

4150 

48 4 

1976-77 


1235 

13 

3320 

4569 

10.1 

1977-78 


1328 

2 

3228 

1557 

-0.2 

1978-79 


1244 

2 

4846 

6092 

33.7 

1979-80 


1475 

11 

4771 

6257 

2 7 

. 198Q-S1 


1820 


4448 

6267 

0.2 

1981-82 


1916 


4654 

6570 

4.8 

1982-83 


2404 

75 

4812 

7291 

11.0 

1983-84 


2833 

399 

1882 

8111 

11.3 

1984-85 


' ' 3564 

289 

4216 

8068 

-0.5 

1985-86 


5366 

279 

4534 

101 79 

26 2 

1986-87 


6289 

542 

4872 

11703 

15.0 

1987-88 


6692 

1333 

4500 

12524 

7.0 

' 1988^89 


6100 

2036 

5385 

13521 

8.0 

1989-90 


8603 

1905 

5090 

15598 

15.4 

1990-91 


8032 

2501 

5139 

15672 

0.5 

1991-92 


8249 

3280 

4997 

16526 

5 4 

1992r9? ; 


'•9333 

3546 

5006 

17885 

8.2 

1993-94 


10646 

4099 

4309 

19054 

6.5 

1994-95 


10787 

4152 

4957 

19896 

4.4 

1995-96 


10666 

4492 

5071 

20229 

1 7 


*Includes energy received from D\'C Sz BBMB 



March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 





Pf prTRiciTY: Electricity Sales in Punjab 


219 


(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

im~7i 

2192 

2116 

76 

632 





1971-72 

2370 

2315 

54 

756 




8 1 

1972-73 

2324 

2287 

36 

702 




-1.9 

1973-74 

2773 

2773 


725 




19.3 

1974-75 

2262 

2219 

43 

534 




-18.4 

1975-76 

3524 

3380 

145 

626 




55 8 

1976-77 

3733 

3585 

148 

836 




5.9 

1977-78 

3799 

3428 

371 

758 




1.8 

1978-79 

5072 

4656 

416 

1020 




33.5 

1979-80 

5017 

4915 

102 

1240 




-1.0 

1980-81 

5197 

4997 

200 

1070 

3854 



3.6 

1981-82 

5351 

5082 

268 

1219 

6487 



3.0 

1982-83 

5951 

5807 

144 

1340 

7515 



11.2 

1983-84 

GO If) 

G29] 

325 

1498 

8644 



11.2 

1984-85 

6589 

6357 

233 

1479 

9585 



-0.4 

1985-86 

8319 

7703 

61G 

1860 

10525 



26.3 

1986-87 

9610 

8931 

679 

2093 

11679 



15.5 

1987-88 

10213 

9(59 1 

520 

2311 

12096 



63 

1988-89 

11149 

10602 

547 

2372 

13304 



9.2 

1989-90 

12907 

12072 

835 

2691 

15295 



15 8 

1990-91 

12654 

11978 

676 

3018 

15451 



-1.9 

1991-92 

12931 

12522 

409 

3595 

17238 

3285 

2919 

2.2 

1992-93 

14378 

13937 

441 

3507 

18165 

3520 

3026 

11.2 

1993-94 

15299 

1 1550 

749 

3754 

18780 

3550 

3153 

64 

1994-95 

16476 

15951 

525 

3421 

20035 

4000 

3463 

7.7 

1995-96 

16523 

l()130 

393 

3706 

20368 

4000 

3840 

0.3 
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Ti'aiiHiniHsiou St,(']) ujj 

k transformers 1 
distribution 
lines 

(Ckt, kin) (K\’A) 

Step down Distribution Number of 

transformers transformers villages 

electrified 

(KVA) (KVA) (Numbersl i 

Pumpsets 

energised 

1970-71 

50123 

1329500 

15293(10 

895560 

6179 


1971-72 

53536 

2974500 

4342300 

901000 

6366 


1972-73 

57434 

3005500 

4655300 

908900 

6626 


1973-74 

63087 

3020510 

4898200 

910730 

7078 

129566 

1974-75 

69576 

5154500 

5874400 

1504120 

7717 

138902 

1975-76 

73563 

3282500 

4736770 

1600054 

9926 

146475 

1976-77 

85976 

1S98810 

4441650 

1883925 

12126 

167815 

1977-78 

97372 

2565510 

6011550 

1883925 

12126 

196548 

1978-79 

108268 

3184510 

6567500 

2409150 

12126 

233218 

1979-80 

117313 

3187510 

G92GOQO 

2609806 

12126 

262267 

1980-81 

125063 

3387510 

7098500 

2783484 

12126 

283246 

1981-82 

132015 

3845010 

7837000 

3025352 

12126 

307392 

1982-83 

141195 

3979010 

9567670 

3232627 

12126 

333272 

1983-84 

150093 

1299010 

9995670 

3421962 

12126 

380817 

1984-85 

161930 

4179010 

10961660 

4018219 

12126 

406276 

1985-86 

171201 

1179010 

11689180 

4242449 

12126 

440950 

1986-87 

181393 

4339010 

12148660 

4646913 

12342 

491454 

1987-88 

1881 10 

4589010 

13252670 

5121319 

12342 

513701 

1988-89 

197542 

5074010 

13957970 

5699542 

12342 


1989-90 

205584 

4919541 

15217870 

6286981 

12342 

556647 

1990-91 

210713 

4919541 

16599400 

6754161 

12342 

600884 

1991-92 

216047 

5879541 

1G464000 

7191708 



1992-93 

221710 

6113241 

17286000 

7703701 

12342 

639343 

1993-94 

228007 

6180941 

17997000 

8243177 

12342 

668863 

1994-95 

232601 

6210441 

16909000 

8688200 

12342 

684471 

1995-96 

237193 

657806-1 

16770500 

9124954 

12342 

709916 
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Electricity: Tariffs of Punjab States Electricity BoardfPi^ j 



IVef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
.Adjustment 

Tariff’s 

mclucling 

fra 

Duty 

Taxe.s 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

109.5 

23 0 

132 5 

9 0 

141.5 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

177.6 

23.0 

200.6 

9.0 

209.6 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

250.0 

23.0 

273.0 

11.0 

284.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

250.0 

23.0 

273 0 

11.0 

284.0 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

55.5 

23 0 

78 5 


78.5 

5 HP 10 % LP (272 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

55.5 

23.0 

78.5 


78.5 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

53 7 

23 0 

70 7 


76.7 

10 HP 20 % LP (1089 

Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

52.8 

23.0 

75.8 


75.8 

Small Indiistries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

176.0 

23.0 

199.0 

11.0 

210.0 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

176.0 

23.0 

199 (J 

11 0 

210.0 

10 KW 30 % LP (2190 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

176.0 

23.0 

199.0 

11.0 

210.0 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

191.0 

23.0 

214.0 

11.0 

225.0 

Laxge Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

214.0 

23.0 

237.0 

11.0 

248.0 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

214 0 

23 0 

237 0 

11 0 

248.0 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

214.0 

23.0 

2.37 0 

11.0 

248.0 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) 

11 Jul 1996 

214 {) 

2.3 0 

2.37 0 

11 0 

248,0 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

• 11 Jul 1996 

214.0 

23.0 

2.37 0 

11 0 

248.0 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

11 Jul 1996 

207 6 

23 0 

230 (i 

11 0 

241 6 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

11 Jul 1996 

207.6 

23 0 

230.G 

11.0 

241.6 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KY 

11 Jul 1996 

207.6 

23.0 

230 G 

11 0 

241.6 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

11 Jul 1996 

207.6 

23.0 

230 6 

11 0 

241.6 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

11 Jul 1996 

207 6 

23 0 

230 6 

11.0 

241.6 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

11 Jul 1996 

207.6 

23.0 

230.6 

11.0 

241.6 
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1971-72 

•t97M3 

1973- 74 

1974- 76 

1975- 76 
.1976'-77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


In.sl,ailed (<i])acity (MW) 
Electricity Tliennal Hydro 

eneigy electricity electricity 


504 

95 

408 

504 

96 

408 

504 

96 

408 

504 

96 

408 

557 

148 

408 

G17 

208 

408 

617 

208 

408 

742 

208 

534 

978 

318 

660 

1081 

121 

660 

1141 

481 

660 

1141 

181 

660 

1214 

481 

732 

126(i 

■181 

785 

1311 

481 

830 

1429 

591 

838 

1553 

701 

852 

1569 

701 

868 

1787 

911 

876 

1795 

911 

884 

1780 

896 

884 

1780 

896 

884 

1780 

896 

884 

1780 

896 

884 

1780 

896 

884 

1780 

896 

884 


_ <^ros s generation (Million K^vV(\ 

Thermal H^dro % change in 

energy electricity electricity total gross 





generation 

1848 

396 

1452 


2060 

408 

1651 

11 5 

. 1991 

" 408 

'1524 ' 

-3.3 

2421 

450 

1971 

21.5 

1839 

509 

1331 

-24.0 

2565 

676 

1889 

39 5 

2914 

976 

1938 

13.6 

3020 

1017 

2003 

3.6 

3855 

715 

3140 

27.7 

3968 

898 

3071 

2.9 

4289 

1311 

2977 

8.1 

4808 

1574 

3234 

12.1 

4911 

1498 

3413 

2.1 

4917 

1401 

3515 

0.1 

4758 

1608 

3150 

-3.2 

4918 

1642 

3275 

3.4 

5518 

1868 

3650 

12.2 

6026 

2554 

3472 

9.2 

6314 

' 2478 

3835 

4.8 

6497 

2719 

3778 

2.9 

6938 

2609 

4329 

6.8 

7765 

3568 

4197 

11.9 

7973 

3892 

4081 

2.7 

6677 

3154 

3523 

-16.2 

7418 

3410 

4008 

11.1 

7262 

3342 

3920 

-2.1 
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E LECTRICITY: Electricity Availability in Haryana 



Net 

Energy 


generation 

received 


(own power 

from joint 


houses) 

central 



plants 

1970-71 

62 

1242 

1971-72 

36 

1428 

1972-73 

95 

1386 

1973-74 

72 

1829 

1974-75 

106 

560 

1975-76 

288 

437 

1976-77 

484 

501 

1977-78 

531 

397 

1978-79 

302 

240 

1979-80 

441 

404 

1980-81 

838 

312 

1981-82 

1102 

144 

1982-83 

986 

444 

1983-84 

940 

497 

1984-85 

1077 

591 

1985-86 

1022 

980 

1986-87 

1292 

913 

1987-88 

2092 

1287 

1988-89 

2079 

1978 

1989-90 

2296 

2413 

1990-91 

2306 

2612 

1991-92 

3187 

3320 

1992-93 

3401 

4246 

1993-94 

2794 

4925 

1994-95 

3072 

4756 

1995-96 

3183 

5891 


Energy 

received 

from 

captive 

plants 


28 


*Includes energy received from DVC & BBMB 


_ (Million KwH) 

Energy Eriergv % change 

received availability in energy 

from other availability 

states and 

imports* _ 


48 

1303 

1511 

16.0 

235 

1716 

13.5 

84 

1986 

15 7 

980 

1646 

-17.0 

1367 

2092 

27.1 

1402 

2386 

14.0 

1527 

2455 

2.9 

2581 

3123 

27.2 

2559 

3405 

9 0 

2459 

3610 

6.0 

2738 

3983 

10 3 

2844 

4274 

7.3 

2829 

1266 

-0 1 

2515 

4182 

-1.9 

2541 

4543 

8.6 

2768 

4974 

9.5 

2653 

6032 

21 3 

3057 

7114 

17.9 

3041 

7751 

9 0 

3542 

8460 

9.1 

3410 

9917 

17 2 

3427 

11074 

11.7 

2844 

10563 

-4 6 

3277 

11105 

5.1 

3259 

12361 

11 3 
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Total 

.salch 

Sales to 
ultimato 

COll- 

Miineis 

Sales to 
othei 

states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

lion KwM) 

. % 
change 
in total 
sales 

1970-71 

939 

891 

48 

364 





1971-72 

1080 

1068 

12 

431 




15.1 

1972-73 

1276 

1262 

13 

441 




18.1 

1973-74 

1406 

1401 

4 

580 




10.2 

1974-75 

1245 

1239 

6 

402 




-11.4 

1975-76 

1607 

1602 

G 

485 




29.1 

1976-77 

1872 

1866 

6 

514 




16.5 

1977-78 

1921 

1893 

28 

534 




2.6 

1978-79 

2446 

2415 

31 

677 




27.3 

1979-80 

2446 

2355 

92 

958 




0.0 

1980-81 

2793 

2556 

237 

817 

3912 



14.2 

1981-82 

3196 

2999 

196 

787 

4089 



14.4 

1982-83 

3450 

3326 

124 

823 

4377 



8.0 

1983-84 

3305 

3235 

70 

961 

4526 



-4.2 

1984-85 

3255 

3116 

139 

927 

5571 



-1.5 

1985-86 

3631 

3378 

254 

912 

5507 



11.6 

1986-87 

3886 

3849 

37 

1088 

5945 



7.0 

1987-88 

4491 

1116 

46 

1541 

7042 



15 6 

1988-89 

5220 

4861 

359 

1894 

7073 



16.2 

1989-90 

5476 

5339 

137 

2275 

8195 



4.9 

1990-91 

6134 

6051 

82 

2326 

8905 



12.0 

1991-92 

7260 

7139 

122 

2657 

10326 

1820 

1452 

18.4 

1992-93 

8108 

8091 

18 

2966 

11340 

1930 

1625 

11.7 

1993-94 

7923 

7888 

35 

2641 

11745 

2000 

1808 

-2.2 

1994-95 

7685 

762 1 

GO 

3420 

11695 

2000 

1925 

-3.0 

1995-96 

8358 

8352 

T) 

4003 

12943 

2150 

1795 

88 
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1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 





ELEC-'rHIC'I - 

CoilSUllK'l 

i-'Wisc 

■tn( 11 y Siiles in Harvan. 

(Million KwH^ 

Domestic 

Commer¬ 

Agricul¬ 

Low and 

High 

l-'uhlK- 

Hallways All Other 


cial 

ture 

medium 

tension 

lighting 

Con¬ 




tension 



sumers 

59 

50 

299 

139 

340 

4 

T 

72 

63 

367 

164 

396 

4 

4 

76 

86 

499 

166 

415 

14 

6 

88 

77 

529 

194 

504 

5 

6 

92 

70 

528 

168 

352 

23 

6 

118 

82 

595 

202 

576 

23 

6 

138 

103 

720 

246 

633 

28 


157 

110 

670 

257 

609 

29 


182 

71 

917 

298 

865 

31 

50 

186 

67 

936 

300 

787 

27 

51 

227 

73 

964 

329 

891 

26 

56 

279 

84 

1159 

370 

1016 

31 

60 

346 

94 

1327 

217 

1239 

35 

68 

378 

96 

1301 

409 

933 

36 

81 

401 

95 

1375 

367 

755 

38 

85 

486 

113 

1366 

389 

901 

47 

75 

582 

124 

1624 

411 

957 

57 

93 

657 

127 

2176 

400 

917 

66 

102 

833 

143 

2158 

406 

1130 

79 

113 

964 

161 

2543 

421 

1051 

91 

108 

1138 

175 

2712 

478 

1267 

107 

175 

1292 

204 

3535 

500 

1267 

125 

215 

1486 

227 

4063 

538 

1377 

158 

244 

1550 

222 

3959 

507 

1212 

180 

252 

1350 

246 

3653 

516 

1369 

201 

288 

1637 

258 

3904 

549 

1468 

215 

321 
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TiaiisinisMi'ii ,111(1 13 islI’llmtio]! in liaryana 



Ti'ansmis.sion 

Step up 

Step down 

Distribution 

Number of 

Pumpsets 


L 

transformers 

transformers 

transformers 

villages 

energised 


di.stiibutKjii 




electrified 



lines 







(Ckt kin) 

(K\'A) 

(KVA) 

(KVA) 

(Numbers) 

(Numbers) 

1970-71 

59322 

15500 

786200 

1027180 

5443 


1971-72 

6GG95 

46000 

979400 

1215040 

6091 


1972-73 

73867 

38000 

1516900 

1390380 

6669 


1973-74 

78209 

38000 

1216400 

1504150 

6669 

127947 

1974-75 

81210 

lllOOO 

1754400 

1586100 

6731 

134953 

1975-76 

84227 

18GOOO 

1484200 

1695900 

6731 

141885 

1976-77 

88498 

186000 

1670450 

1871838 

6731 

153679 

1977-78 

92588 

186000 

1803300 

1932994 

6731 

166631 


l978'-79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 
1991 92 
1992-93 
1993 94 

1994- 95 

1995- 96 


9G2G3 
9(i263 
107785 
1]3096 
118469 
122245 
124670 
127999 
132769 
139236 
141920 
146480 
154582 
157006 
159640 
101591 
163019 
16-1556 


296000 

296000 

510000 

510000 

510000 

510000 

521000 

521000 

681000 

825000 

845000 

845000 

845000 

845000 

845000 

845000 

845000 

845000 


1987370 

1987370 

2264670 

2543970 

2721170 

4982270 

5897470 

6521870 

7111270 

8165270 

7876720 

8422720 

9116470 

9206870 

10088370 

10591470 

11832800 

13109300 


2085270 

2085270 

2420581 

2612044 

2740520 

2981112 

3183149 

3317863 

3594900 

3898579 

4160586 

4363702 

4687060 

5106146 

5537956 

5785690 

6061335 

6317560 


6731 

6731 

6731 

6731 

6731 

6731 

6731 

6731 

6745 

6745 

6745 

6745 

6745 

6745 

6745 

6745 

6745 


181232 

203367 

225461 

237229 

251989 

261450 

271902 

281854 

298756 

325697 

348532 

358845 

396639 

400846 

404107 

406612 
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EIJlC'THICI'IA . 'ViU\[\ 

h oi 1 l.m riiiri 

St rt1 ( ' 1 1( 

f 11 If 11 \ Ho 

:u-(l (Haryana) 






(Paise/KwH^ 


Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
A(ljustmcnt 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

165.0 

38.0 

203.0 

10 0 

213.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

222.0 

38.0 

260 0 

10.0 

270.0 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338.0 

10.0 

348.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338.0 

10.0 

348 0 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 
01 Jul 1996 
01 Jul 1996 

01 Jul 1996 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

82 8 
82.7 

55 2 

50.0 

338.0 

10.0 

82.8 

82.7 

55.2 

50.0 

348.0 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338 0 

10 0 

348.0 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338 0 

10 0 

348.0 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338.0 

10 0 

348.0 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338.0 

10.0 

348.0 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338 0 

10 0 

348 0 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338 0 

10 0 

348.0 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300 0 

38 0 

338 0 

10 0 

348.0 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

300.0 

38.0 

338 0 

10 0 

348.0 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jul 1996 

291 0 

38 0 

329 0 

10 0 

339 0 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jul 1996 

291.0 

38.0 

329 0 

10 0 

339.0 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jul 1996 

291 0 

38 0 

329 0 

10.0 

339 0 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jul .1996 

291.0 

38 0 

329.0 

10 0 

339.0 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jul 1996 

291.0 

38 0 

329 0 

10 0 

339.0 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Jul1996 

282.0 

38.0 

320 0 

10 0 

330.0 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



liLstalM MiMnly (MW) eene ration fMillinVKrfn 

+ Tliovtn.jl *.--- ■■ - L 



Electricity 

eiK'rgy 

Thoriiial 

electricity 

Hydro 

electricity 

Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro % change in 
electricity total gross 
generation 

1970-71 

1351 

745 

606 

5725 

3760 

1964 


1971-72 

145C 

850 

606 

6178 

3890 

2288 

7.9 

1972-73 

1564 

958 

606 

6782 

4061 

2721 

9.8 

1973-74 

1558 

952 

GOC 

5889 

3903 

1987 

-13.1 

1974-75 

1841 

1045 

796 

6204 

4614 

1590 

5 3 

1975-76 

2087 

1145 

942 

8020 

5357 

2662 

29.3 

1976-77 

2499 

1425 

1074 

9640 

5798 

3842 

20.2 

1977-78 

2868 

1792 

1076 

9299 

6115 

3184 

-3.5 

1978-79 

3076 

2000 

1076 

10139 

6447 

3692 

9.0 

1979-80 

3341) 

2192 

1148 

10124 

6858 

3266 

-0.1 

1980-81 

3612 

2392 

1220 

10190 

6734 

3457 

0.7 

1981-82 

3752 

2532 

1220 

11348 

7512 

3836 

11.4 

1982-83 

3752 

2532 

1220 

12585 

8410 

4175 

10.9 

1983-84 

3916 

2576 

1340 

11683 

7663 

4020 

-7.1 

1984-85 

4148 

2718 

1430 

11327 

6786 

4541 

-3.0 

1985-86 

4355 

2925 

1430 

12327 

7742 

4585 

8.8 

1986-87 

4566 

3135 

1431 

14730 

9516 

5213 

19.5 

1987-88 

4887 

3 155 

1432 

16581 

11884 

4697 

12.6 

1988-89 

5417 

3985 

1433 

18871 

14144 

4726 

13.8 

1989-90 

5527 

4095 

1433 

18888 

13805 

5083 

0.1 

1990-91 

5527 

4095 

1433 

19688 

14488 

5200 

4.2 

1991-92 

5179 

3675 

1505 

18742 

13186 

5556 

-4 8 

1992-93 

5075 

3570 

1505 

18167 

14017 

4151 

-3.0 

1993-94 

5575 

1070 

1505 

19847 

14560 

5287 

92 

1994-95 

6075 

4570 

1505 

21675 

15611 

6064 

9.2 

1995-96 

6069 

4564 

1505 

22827 

17813 

5014 

5.3 
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Eij:c'I Hin r^': EIchUuiu Availability in Uttar Pradesh 


(Million KwH) 



Net 

Energy 

Energy 

Energy 

Energy 

% change 


generation 

received 

received 

received 

availability 

in energy 


(own power 

from joint 

from 

from other 


availability 


houses) 

central 

captive 

states and 





plants 

plants 

imports* 



1970-71 

5378 



592 

5970 


1971-72 

5810 



338 

6148 

3.0 

1972-73 

6406 



620 

7025 

14.3 

1973-74 

5515 

284 


3G0 

6160 

-12.3 

1974-75 

5736 

295 

9 

418 

6457 

4.8 

1975-76 

7477 

342 

12 

115 

7946 

23 1 

1976-77 

9050 

619 

7 

23 

9699 

22.1 

1977-78 

8621 

75 


10 

8706 

-10.2 

1978-79 

9379 

48 


380 

9807 

12.6 

1979-80 

9319 

76 


331 

972G 

-0.8 

1980-81 

9314 

81 


261 

9656 

-0.7 

1981-82 

10390 

5 


253 

10648 

10.3 

1982-83 

11436 

963 


279 

12678 

19.1 

1983-84 

10669 

2224 


336 

13228 

4 3 

1984-85 

10400 

3526 


251 

14177 

7.2 

1985-86 

11252 

3727 


214 

15192 

7.2 

1986-87 

13632 

3540 


153 

17324 

14.0 

1987-88 

15263 

4480 


69 

19811 

14 4 

1988-89 

17312 

4807 


12 

22131 

11.7 

1989-90 

17278 

7450 


268 

24996 

12.9 

1990-91 

17988 

8719 


438 

27145 

8.6 

1991-92 

16640 

11932 


144 

2871G 

5.8 

1992-93 

16579 

13064 


58 

29701 

3.4 

1993-94 

18229 

13287 


24 

31540 

6 2 

1994-95 

20069 

13055 


43 

331G7 

5.2 

1995-96 

21095 

14340 


97 

35532 

7 1 


*Iiicludes energy received from D\'’C & BBMB 
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ri rr'TRlCIT'^ : 

M'tricit V 

Sales 111 I t 

lar I’l.uh'slj 






* - - —— - 

(Million KwH) 


Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 

states 

and 

exports 

T&D 

losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1E70-71 

4509 

4285 

223 

1462 





1971-72 

4541 

4377 

164 

1607 




0.7 

1972-73 

4965 

4677 

288 

2060 




9.4 

1973-74 

4323 

4152 

171 

1836 




-12.9 

1974-75 

4877 

4682 

195 

1580 




12.8 

1975-76 

6196 

5924 

271 

1751 




27.0 

1976-77 

7369 

7072 

296 

2331 




18.9 

1977-78 

6946 

6770 

176 

1760 




-0.7 

1978-79 

7973 

7688 

285 

1833 




14.8 

1979-80 

7874 

7611 

263 

1852 




-1.2 

1980-81 

8142 

7846 

297 

1514 

13957 



3.4 

1981-82 

8647 

8492 

155 

2000 

15149 



6.2 

1982-83 

10286 

9855 

430 

2392 

15509 



18.9 

1983-84 

10809 

10226 

584 

2419 

15154 



5.1 

1984-85 

11093 

10738 

355 

3083 

16352 



2.6 

1985-86 

11983 

11619 

365 

3209 

17633. 



8.0 

1986-87 

13683 

13440 

242 

3641 

20204 



14.2 

1987-88 

14488 

14389 

99 

5323 

23820 



5.9 

1988-89 

16056 

15754 

303 

6074 

24300 



10.8 

1989-90 

18215 

17998 

217 

6781 

27580 



13.4 

1990-91 

19781 

19425 

356 

7364 

29940 



8.6 

1991-92 

21211 

20896 

315 

7505 

31540 

5750 

4725 

7.2 

1992-93 

22371 

21890 

482 

7330 

32415 

6520 

4715 

5.5 

1993-94 

23855 

23392 

463 

7685 

33735 

6550 

4993 

6.6 

1994-95 

25914 

25524 

390 

7253 

37195 

6550 

5042 

8.6 

1995-96 

27110 

26i)28 

522 

8083 

38690 

6550 

5024 

5.9 
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Eli:c 

1 RiCTJ . C 


Elec liK 

Sal(‘s in Uttar Pradi.l, 

(Million KwH^ 


Domestic 

Commer¬ 

Agricul¬ 

Low and 

High 

Public 

Railways 

All Other 



cial 

ture 

medium 

tension 

lighting 


Con- 





tension 





1970-71 

370 

126 




119 

125 


1971-72 

386 

123 

704 

706 

2157 

122 

130 

49 

1972-73 

396 

123 

810 

665 

2324 

124 

172 

62 

1973-74 

404 

125 

841 

440 

2005 

217 

167 

54 

1974-75 

438 

128 

1233 

676 

1857 

108 

184 

57 

1975-76 

580 

101 

1702 

573 

2218 

147 

221 

383 

1976-77 

673 

88 

1855 

1022 

2974 

133 

261 

66 

1977-78 

689 

83 

2056 

696 

2753 

132 

306 

55 

1978-79 

758 

75 

2415 

721 

3253 

141 

274 

51 

1979-80 

806 

51 

2548 

799 

2848 

169 

335 

53 

1980-81 

798 

50 

2792 

829 

2793 

171 

355 

59 

1981-82 

923 

65 

2833 

894 

3132 

181 

407 

57 

1982-83 

1295 

402 

3412 

1364 

2719 

202 

461 


1983-84 

1328 

611 

3518 

1483 

2587 

225 

473 


1984-85 

1584 

613 

3626 

1588 

2598 

243 

468 

18 

1985-86 

1851 

672 

3737 

1847 

2649 

266 

573 

21 

1986-87 

1936 

760 

4954 

1967 

2834 

313 

638 

39 

1987-88 

1816 

813 

5883 

1959 

2840 

388 

656 

34 

1988-89 

2122 

1248 

6042 

2056 

3253 

464 

568 


1989-90 

2865 

972 

7267 

1049 

4718 

503 

622 


1990-91 

3456 

1174 

7759 

2335 

3567 

539 

595 


1991-92 

4103 

1422 

8229 

2338 

3521 

603 

680 


1992-93 

4633 

1438 

8536 

1498 

4471 

639 

675 


1993-94 

5196 

1709 

8963 

2294 

3784 

724 

722 


1994-95 

6133 

1905 

9541 

1596 

4788 

794 

766 


1995-96 

6259 

2147 

9888 

1739 

5049 

795 

773 

277 
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Transmission 

distribution 
lines 
(Ckt. kin) 

Step up 
transformers 

(K\'A) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

"1970-71 

126798 

1670250 

4561140 

2260950 

20719 


1971-72 

145587 

1631730 

4932230 

2650850 

23755 


1972-73 

161562 

1678100 

5791520 

3099680 

26921 


1973-74 

177744 

1792730 

6515080 

3392810 

29765 

233640 

1974-75 

188730 

1837160 

7128340 

3588510 

30798 

249480 

1975-76 

198053 

2117360 

7648340 

3746510 

31862 

260738 

1976-77 

197593 

2014395 

9054980 

2401052 

33098 

273025 

1977-78 

223387 

2811985 

14239205 

4455332 

35026 

298750 

1978-79 

236708 

3591885 

15697550 

4643773 

36298 

324337 

1979.-80 

25748G 

3831885 

16933050 

4830950 

38577 

351750 

1980-81 

27G873 

4573400 

16061751 

5808169 

42372 

402865 

1981-82 

292870 

4811925 

18059470 

6196632 

47525 

435507 

1982-83 

302474 

5263625 

19681300 

6571871 

53367 

460794 

1983-84 

319918 

G161125 

21102420 

7328197 

58029 

484534 

1984-85 

339810 

6153625 

23302300 

7746649 

63075 

509165 

1985-86 

341589 

G153G25 

23302300 

7757351 

67561 

538432 

1986-87 

375121 

710G000 

18087500 

8510514 

71564 

569911 

1987-88 

37G485 

7956000 

248979G3 

8510514 

75749 

592852 

1988-89 

397941 

11052120 

24879630 

8510514 

78526 


1989-90 

408222 

105372G0 

23314365 

8569364 

80358 

636387 

1990-91 

417222 

108827G0 

25909515 

8569364 

82565 

654893 

1991-92 

42G784 

5850000 

24172515 

12128754 



1992-93 

435780 

5850000 

28316000 

12247754 

84256 

694902 

1993-94 

43G940 

5850000 

2831G000 

12269487 

84906 

721933 

1994-95 

450169 

5850000 

28316000 

12647754 

85334 

738320 

1995-96 

450171 

5850000 

28334000 

14594258 

86639 

761272 
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Electric: iT^': Tai-iffs of Uttar P 

radesli State 

Ek'ct,rif]t.\’ 

Board (Utt 

ar Pradesh) 

(Paise/KwH) 


Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW Urban (50 Kwh/mth) 

03 Jan 1997 



140.0 

9.0 

149.0 

1 KW Rural (50 Kwh/mth) 

03 Jan 1997 



70.0 

14.0 

84.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

03 Jan 1997 



189 5 

9.0 

198.5 

5 KW (200 Kwh/mth) 

03 Jan 1997 

280.0 

87.9 

367 9 

9.0 

398.1 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

03 Jan 1997 

280.0 

87.9 

367.9 

50.0 

9.0 

398.1 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

03 Jan 1997 




50.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

03 Jan 1997 



50.0 


50.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

03 Jan 1997 



50.0 


50.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

03 Jan 1997 



47.3 


47.3 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

10 HP 25 % LF (1361 

03 Jan 1997 

235.6 

87.9 

323 5 

9.0 

353.7 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

03 Jan 1997 

235.6 

87.9 

323.5 

9.0 

353.7 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

03 Jan 1997 

232 1 

87 9 

320.1 

9.0 

350.2 

50 KW 40 % LF Continous 







(14600 Kwh/mth) 

50 KW 40 % LF 

03 Jan 1997 

263.0 

87.9 

350 9 

9.0 

381.0 

Non-continous (14600 Kwh/mth) 
Large Industries 

03 Jan 1997 

245.4 

87.9 

333.3 

9.0 

363.0 

250 KW 50 % LF Continous 







(91250 Kwh/mth) 

250 KW 50 % LF 

03 Jan 1997 

308.4 

87.9 

396.3 

9.0 

426.4 

Non-continous (91250 Kwh/mth) 
5000 KW 60 % LF Continous 

03 Jan 1997 

280.3 

87 9 

.368 2 

9.0 

398.4 

(2190000 Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF 

03 Jan 1997 

300.3 

87.9 

388 2 

9.0 

418.4 

Non-continous (2190000 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF Continous 

03 Jan 1997 

273.6 

87 9 

361 5 

9.0 

391.7 

(3650000 Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF 

03 Jan 1997 

308.4 

87.9 

396.3 

9.0 

426.4 

Non-continous (3650000 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF Continous 

03 Jan 1997 

280.3 

87.9 

368 2 

9 0 

398.4 

(4380000 Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF 

03 Jan 1997 

300.3 

87.9 

388.2 

9.0 

418.4 

Non-continous (4380000 
Kwh/mth) 

03 Jan 1997 

273.6 

87.9 

361 5 

9 0 

391.7 

25000 KW 80 % LF Continous 
(14600000 Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF 

03 Jan 1997 

290.2 

87.9 

378 1 

9.0 

408.3 

Non-continous (14600000 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF Continous 

03 Jan 1997 

290.2 

87.9 

378.1 

9.0 

408.3 

(2555000 Kwh/mth) at 33 KV 

03 Jan 1997 

279.8 

87.9 

367.7 

9.0 

397.9 

(Continued...) 
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Wef 


■^00 KW 70 7o LI-' 


Non-continous (2555000 


Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF Continous 

03 Jan 1997 

(3650000 Kwh/mth) at 33 KV 
10000 KW 50 % LF 

03 Jan 1997 

Non-continous (3650000 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF Continous 

03 Jan 1997 

(5475000 Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 % LF 

03 Jan 1997 

Non-continous (5475000 

Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF Continous 

03 Jan 1997 

(14600000 Kwh/mth) at 33 KV 
25000 KW 80 % LF 

03 Jan 1997 

Non-continous (14600000 

Kwh/mth) at 33 K\" 

50000 KW 80 % LF Continous 

03 Jan 1997 

(29200000 Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF 

03 Jan 1997 

Non-continous (29200000 

Kwh/mth) at 33 K\' 

03 Jan 1997 

50000 KW 80 % LF Continous 
(29200000 Kwh/mth) at 110/132 
KV 

50000 KW 80 % LF 

03 Jan 1997 

Non-continous (29200000 

Kwh/mth) at 110/132 K\' 

03 Jan 1997 


(Paise/KwH) 


Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

255.3 

87.9 

343.3 

9.0 

373.4 

292.9 

87.9 

380.9 

9.0 

411.0 

266.3 

87.9 

354.2 

9.0 

384.4 

292.9 

87.9 

380.9 

9.0 

411.0 

266.3 

87.9 

354.2 

9.0 

384.4 

275.7 

87.9 

363.6 

9.0 

393.8 

251.9 

87.9 

339.8 

9.0 

370.0 

275.7 

87.9 

363.6 

9.0 

393.8 

251.9 

87.9 

339.8 

9.0 

370.0 

253.9 

87.9 

341.9 

9.0 

372.0 

245 3 

87.9 

333.2 

9 0 

363.4 
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Elcc’T HlCM J Capac-itv aiici Gcnoration in Raiasr]i,>n 


Installed capacity (MW)_ Gross generation (Million KwH) 



Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

Vo change in 
total gross 
generation 

1970-71 

541 

214 

327 

1509 

385 

1124 


1971-72 

542 

215 

327 

1699 

457 

1242 

12.6 

1972-73 

768 

208 

360 

2007 

603 

1404 

18.1 

1973-74 

583 

207 

376 

2153 

558 

1595 

7.3 

1974-75 

581 

204 

376 

2135 

668 

1466 

-0.8 

1975-76 

581 

204 

376 

2433 

729 

1703 

14.0 

1976-77 

581 

204 

376 

2456 

698 

1759 

1.0 

1977-78 

684 

171 

513 

2817 

783 

2034 

14.7 

1978-79 

820 

171 

649 

3597 

656 

2941 

27.7 

1979-80 

820 

171 

649 

3725 

708 

3017 

3.6 

1980-81 

810 

161 

649 

3393 

813 

2580 

-8.9 

1981-82 

810 

161 

649 

3546 

710 

2836 

4.5 

1982-83 

1023 

271 

752 

3597 

756 

2841 

1.4 

1983-84 

1167 

383 

785 

4449 

1468 

2981 

23.7 

1984-85 

1180 

375 

805 

4568 

1737 

2832 

2.7 

1985-86 

1230 

375 

855 

4747 

1672 

3075 

3.9 

1986-87 

1233 

375 

858 

5326 

1682 

3644 

12.2 

1987-88 

1212 

345 

867 

5155 

2090 

3064 

-3.2 

1988-89 

1467 

555 

912 

5265 

2021 

3244 

2.1 

1989-90 

1722 

765 

957 

6493 

3181 

3312 

23.3 

1990-91 

1722 

765 

957 

6717 

3004 

3713 

3.5 

1991-92 

1732 

765 

967 

8130 

4284 

3846 

21.0 

1992-93 

1733 

765 

968 

8592 

4933 

3659 

5.7 

1993-94 

1943 

975 

968 

8529 

5147 

3382 

-0.7 

1994-95 

1949 

978 

971 

8773 

4837 

3935 

2.9 

1995-96 

1985 

1014 

971 

9929 

5951 

3977 

13.2 



March-April 1999 
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picrTRiCITY: Elrctiicity A\.iilahilii\ m K.i |,istI mh 


-------- - ^Millinn 


generation 
(own power 
houses) 

hnergy 
received 
from joint 
central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

15 

1110 


4 

1129 


1971-72 

25 

1411 


24 

1460 

29 3 

1972-73 

34 

1783 


6 

1823 

24 8 

1973-74 

27 

1809 


2 

1838 

0 9 

1974-75 

12 

1855 


381 

2248 

22.3 

1975-76 

6 

1854 


603 

2464 

9 6 

1976-77 

10 

2376 


512 

2898 

17.6 

1977-78 

31 

2109 


866 

3026 

4.4 

1978-79 

18 

1596 


2052 

3665 

21.1 

1979-80 

23 

2195 


2180 

4397 

20.0 

1980-81 

32 

1903 


2188 

4123 

-6.2 

1981-82 

23 

1778 


2464 

4265 

3.5 

1982-83 

15 

2231 


2487 

4733 

11.0 

1983-84 

625 

2762 


2528 

5915 

25.0 

1984-85 

974 

2921 


2080 

5975 

1.0 

1985-86 

995 

3271 


2335 

6601 

10.5 

1986-87 

1129 

3375 


2924 

7427 

12.5 

1987-88 

1392 

4141 


2319 

7851 

5.7 

1988-89 

1332 

5028 


■ 2875 

9235 

17.6 

1989-90 

2507 

5162 


2663 

10332 

11.9 

1990-91 

2413 

5549 


3217 

11179 

8.2 

1991-92 

3672 

6068 


2996 

12736 

13.9 

1992-93 

4056 

6909 


3317 

14282 

12.1 

1993-94 

4486 

7632 


3093 

15211 

6.5 

1994-95 

4246 

8561 


3306 

16113 

5.9 

1995-96 

5030 

11028 


3083 

19141 

18.8 


^Includes energy lecc'ivcd i'lom D\'C BBMB 
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Eli£C- VR\C'\i\ Eloc tnc-ity Sales in Raiastlitm 


(Million KwH^ 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 

states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

982 

949 

33 

148 





1971-72 

1115 

1094 

22 

345 




13.6 

1972-73 

1260 

1260 


563 




13.0 

1973-74 

1343 

1328 

15 

495 




6.6 

1974-75 

1561 

1560 

1 

687 




16.2 

1975-76 

1828 

1821 

7 

636 




17.1 

1976-77 

2188 

2107 

81 

710 




19.7 

1977-78 

2269 

2268 

1 

757 




3.7 

1978-79 

2689 

2604 

85 

976 




18.5 

1979-80 

3311 

2974 

337 

1086 




23 1 

1980-81 

3002 

2935 

66 

1121 

4410 



-9.3 

1981-82 

3153 

3131 

22 

1112 

4990 



5.0 

1982-83 

3505 

3281 

225 

1228 

5854 



11.2 

1983-84 

4411 

4251 

160 

1505 

5996 



25 8 

1984-85 

4478 

4418 

61 

1497 

6570 



1.5 

1985-86 

4872 

4860 

12 

1728 

7100 



8.8 

1986-87 

5585 

5431 

154 

1843 

8090 



14.6 

1987-88 

5938 

5805 

132 

1914 

8854 



6 3 

1988-89 

6906 

6876 

30 

2329 

9377 



16 3 

1989-90 

7718 

7599 

119 

2614 

10532 



11.7 

1990-91 

8299 

8163 

135 

2880 

11745 



7.5 

1991-92 

9797 

9728 

70 

2939 

13220 

2100 

1979 

18 1 

1992-93 

11039 

10635 

404 

3243 

14317 

2300 

2228 

12.7 

1993-94 

11431 

11195 

236 

3780 

16070 

2550 

2425 

3 6 

1994-95 

12141 

11891 

250 

3972 

17000 

2660 

2412 

6.2 

1995-96 

13535 

13213 

322 

5606 

19280 

2850 

2754 

11 5 
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nrcTRlClTY: 

CoiisuiiK'i'-^^ 

1' I( ■( 1 

1 ii II \ S;il 

111 Haja.sili 

an 



___-;-;------- ( 

-Domestic L^oiiiinn- 

rial 

1 me 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

1970-71 

74 

61 

113 

107 

509 

71 


1971-72 

78 

63 

154 

126 

583 

70 


1972-73 

89 

70 

231 

140 

624 

82 


1973-74 

94 

76 

281 

150 

613 

93 


1974-75 

107 

91 

347 

171 

708 

100 


1975-76 

120 

91 

334 

207 

886 

107 


1976-77 

135 

106 

430 

230 

1009 

118 


1977-78 

158 

119 

118 

244 

1093 

132 


1978-79 

179 

131 

513 

285 

1273 

142 


1979-80 

205 

Ml) 

919 

291 

1182 

154 


1980-81 

222 

144 

1009 

296 

1000 

170 


1981-82 

259 

162 

1031 

1399 

(A) 

176 


1982-83 

296 

187 

IISS 

353 

963 

194 


1983-84 

341 

197 

1307 

374 

1721 

205 


1984-85 

406 

228 

1 102 

401 

1621 

248 


1985-86 

464 

261 

1 160 

437 

1829 

274 


1986-87 

541 

282 

1588 

510 

2056 

296 


1987-88 

641 

321 

1829 

597 

1919 

319 

11 

1988-89 

760 

381 

2159 

707 

2266 

379 

14 

1989-90 

843 

398 

2106 

766 

2750 

423 

104 

1990-91 

901 

429 

2367 

718 

3051 

404 

65 

1991-92 

1058 

160 

2983 

894 

3430 

493 

149 

1992-93 

1211 

493 

3097 

954 

3879 

518 

190 

1993-94 

1551 

334 

3663 

1056 

3434 

523 

162 

1994-95 

1665 

602 

3718 

1196 

3673 

542 

180 

1995-96 

1963 

683 

4363 

1294 

3808 

598 

180 

(A)-Included in low k incdiuiu tiuiMoii 


239 


(Million KwH) 


All Other 
Con¬ 
sumers 


14 

19 
25 

20 
37 
55 
80 
74 
81 
84 
95 

103 

100 

106 

112 

136 

157 

177 

210 

209 

229 

258 

293 

272 

316 

319 
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Elhc’THK'I 1 ^ . 44-aiisijLi.shi{)ii <uul Dist rihution m Rajasthiii 



Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

36817 

32840 

712390 

493780 

2923 


1971-72 

47063 

33710 

115870 

705270 

4023 


1972-73 

58445 

29340 

1514310 

856140 

4912 


1973-74 

64215 

282540 

1541560 

968560 

5778 

74696 

1974-75 

69505 

621340 

1948260 

1077360 

6326 

86793 

1975-76 

75686 

612887 

2025710 

1173654 

7053 

93826 

1976-77 

85804 

612887 

2126460 

1318666 

8361 

108080 

1977-78 

98249 

609737 

2399260 

1493446 

9999 

128378 

1978-79 

117154 

611187 

3156200 

1828375 

12311 

155098 

1979-80 

135999 

857900 

4143670 

220G005 

13831 

183238 

1980-81 

151492 

857725 

4632165 

2475061 

15115 

208077 

1981-82 

166710 

857225 

4986785 

2690882 

16207 

233578 

1982-83 

176136 

854725 

5350695 

2812866 

17310 

244392 

1983-84 

186966 

1107225 

5948345 

2940859 

18565 

257131 

1984-85 

199724 

1107225 

6340785 

3131982 

19776 

275290 

1985-86 

210688 

1214950 

6411690 

3366755 

20876 

286234 

1986-87 

220267 

1214013 

7099465 

3473586 

21946 

296874 

1987-88 

230695 

1149413 

8318505 

3683317 

23016 

307200 

1988-89 

241770 

1261625 

7962250 

3956416 

24373 


1989-90 

258149 

2621250 

8430435 

3956416 

26178 

355798 

1990-91 

258149 

2321250 

8495020 

4456333 

27017 

389785 

1991-92 

273021 

1261250 

8928875 

4974617 



1992-93 

273021 

1261250 

8928875 

4974617 

28460 

439120 

1993-94 

305373 

1290830 

10904310 

5846814 

29171 

464549 

1994-95 

328596 

1290830 

10904310 

5846814 

29870 

489757 

1995-96 

341600 

1599430 

1520735 

7351708 

30620 

514758 


March-Apnl 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econowi 
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Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jun 1997 
01 Jun 1997 

01 Jun 1997 

200.0 

95,0 

112.0 

158.6 

295.0 

10.0 

10.0 

10.0 

122 0 
168.6 

305.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

240.0 

95.0 

335.0 

10.0 

345.0 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (1G3 KAvh/iiith) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

01 Jun 1997. 
01 Jun 1997 
01 Jun 1997 

01 Jun 1997 

01 Jun 1997 

164.0 

95.0 

50 0 
50.0 
45.3 

39.5 

259.0 

1.0 

1.0 

2.3 

2.0 

10.0 

51 0 
51.0 
47.6 

41.5 

269.0 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

164.0 

95.0 

259.0 

10.0 

269.0 

10 KW 30 % LF (2190 

Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

164.0 

95.0 

259.0 

10.0 

269.0 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
KAvh/mth) 

01 Jun 1997 

204.0 

95.0 

299.0 

10.0 

309.0 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

225.0 

95.0 

320.0 

10.0 

330.0 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

225.0 

95.0 

320.0 

10.0 

330.0 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

225.0 

95.0 

320.0 

10.0 

330.0 

10000 KW 60 % LF (438000(1 
Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

225.0 

95.0 

320.0 

10.0 

330.0 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

01 Jun 1997 

225.0 

95.0 

320.0 

10.0 

330.0 

5000 KW 70 % LF (25551)00 
Kwh/mth) at 33 K\' 

01 Juii 1997 

223.3 

95 0 

318.3 

10 0 

328 3 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jun 1997 

223.3 

95.0 

318.3 

10.0 

328.3 

15000 KW 50 7o LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Jun 1997 

223.3 

95 0 

318.3 

10.0 

328.3 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 K\’ 

01 Jun 1997 

223.3 

95.0 

318.3 

10.0 

328.3 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

01 Jun 1997 

223 3 

95.0 

318.3 

10.0 

328.3 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Jun 1997 

219.4 

95.0 

314.4 

10.0 

324.4 


^^Sy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Elect lilCl IY: Ccipacity tiud Gc-’iH’ration in Delhi 



Installed capacity (MW) 

Gross generation (Million KwH) 


Electricity 

Thermal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro 

Yo change in 


energy 

electricity 

electricity 

energy 

electricity 

electricity 

total gross 








generation 

1970-71 

252 

252 


1027 

1027 



1971-72 

242 

242 


1101 

1101 


7.3 

1972-73 

297 

297 


1405 

1405 


27.5 

1973-74 

297 

297 


1222 

1222 


-13.0 

1974-75 

297 

297 


1422 

1422 


16.4 

1975-76 

297 

297 


1493 

1493 


5.0 

1976-77 

276 

276 


1569 

1569 


5.1 

1977-78 

276 

276 


1593 

1593 


1.6 

1978-79 

276 

276 


1413 

1413 


-11.3 

1979-80 

276 

276 


1467 

1467 


3 8 

1980-81 

276 

276 


1313 

1313 


-10.4 

1981-82 

275 

276 


1113 

1113 


-15.2 

1982-83 

276 

276 


1077 

1077 


-3.2 

1983-84 

276 

276 


1037 

1037 


-3.7 

1984-85 

276 

276 


1255 

1255 


21.0 

1985-86 

257 

257 


1158 

1158 


-7.7 

1986-87 

417 

417 


1402 

1402 


21.1 

1987-88 

417 

417 


1359 

1359 


-3.1 

1988-89 

484 

484 


1088 

1088 


-19.9 

1989-90 

552 

552 


1662 

1662 


. 52.8 

1990-91 

552 

552 


2063 

2063 


24.2 

1991-92 

552 

552 


2411 

2411 


16.9 

1992-93 

552 

552 


2432 

2432 


0.9 

1993-94 

552 

552 


2280 

2280 


-6.2 

1994-95 

586 

586 


2304 

2304 


1.0 

1995-96 

654 

654 


2219 

2219 


-3.6 



Total 


““ Thermal Hydro 


“■ Total 


•“ Thermal Hydro 


M arch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economs 
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------ f Million KwTT^ 


J\et, 
generation 
(own power 
houses) 

bnergy 
received 
from joint 
k. central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

336 

607 


358 

1301 


1971-72 

327 

1028 



1355 

4.1 

1972-73 

614 

990 



1603 

18.4 

1973-74 

435 

1092 


2 

1528 

-4.6 

1974-75 

579 

824 


250 

1653 

8.2 

1975-76 

707 

991 


50 

1748 

5.7 

1976-77 

625 

1271 


8 

1905 

9.0 

1977-78 

690 

1269 


48 

2006 

5.3 

1978-79 

608 

1541 


107 

2257 

12.5 

1979-80 

658 

1698 


105 

2460 

9.0 

1980-81 

616 

2131 


81 

2828 

14.9 

1981-82 

538 

2433 


182 

3153 

11.5 

1982-83 

398 

3118 


52 

3568 

13.1 

1983-84 

437 

3109 


160 

3766 

5.6 

1984-85 

489 

3672 


301 

4461 

18.5 

1985-86 

257 

4099 


567 

4923 

10.4 

1986-87 

564 

4836 


124 

5524 

12.2 

1987-88 

717 

5477 


24 

6219 

12.6 

1988-89 

578 

5798 


535 

6911 

11.1 

1989-90 

909 

6511 


253 

7673 

11.0 

1990-91 

1364 

6678 


396 

8438 

10.0 

1991-92 

1667 

7264 


455 

9387 

11.2 

1992-93 

1614 

8154 


451 

10219 

8.9 

1993-94 

1619 

9111 


269 

10998 

7.6 

1994-95 

1704 

10076 


274 

12055 

9.6 

1995-96 

2018 

10961 


70 

13049 

8.2 


*Indudcs fiicrgy icccivcd fioiii DVC k BDMB 
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Eij-:(’TI{K 1 n . Klcc tncity Sak's ill Delhi 


(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

1157 

1019 

139 

144 





1971-72 

1171 

1083 

88 

184 




1.2 

1972-73 

1456 

1213 

243 

147 




24.3 

1973-74 

1428 

1338 

90 

100 




-1.9 

1974-75 

1492 

1420 

72 

162 




4.5 

1975-76 

1464 

1447 

17 

284 




-1.8 

1976-77 

1608 

1608 


297 




9.8 

1977-78 

1693 

1693 


313 




5.3 

1978-79 

1893 

1893 


364 




11.8 

1979-80 

2083 

2083 


377 




10.0 

1980-81 

2308 

2308 


520 




10.8 

1981-82 

2506 

2506 


648 




8.6 

1982-83 

2720 

2720 


848 

3788 



8.6 

1983-84 

2960 

2960 


806 

3614 



8.8 

1984-85 

3377 

3377 


1084 

4175 



14.1 

1985-86 

3757 

3757 


1167- 

4880 



11.2 

1986-87 

4037 

4037 


1486 

5676 



7.5 

1987-88 

4316 

4316 


1903 

5435 



6.9 

1988-89 

4929 

4929 


1983 

7065 



14.2 

1989-90 

5820 

5820 


1853 

7838 



18.1 

1990-91 

6334 

6334 


2104 

8546 



8.8 

1991-92 

7072 

7041 

31 

2315 

9347 

1640 

1509 

11 6 

1992-93 

7764 

7764 


2455 

10158 

1840 

1549 

9.8 

1993-94 

7419 

7419 


3579 

11045 

1850 

1603 

-4.4 

1994-95 

7826 

7826 


4228 

12205 

1850 

1846 

5.5 

1995-96 

6581 

6581 


6468 

13280 

2085 

1975 

-15.9 
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Electhkmt^': Tran.siiii.shi<^]i and Distribution in Delhi 



Transmission 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

8777 


377000 

641430 

276 


1971-72 

8884 


377000 

650480 

276 


1972-73 

10388 

489000 

532000 

622600 

276 


1973-74 

11190 

710000 

622000 

473030 

243 

6527 

1974-75 

12160 

960000 

669500 

742590 

243 

7271 

1975-76 

12982 

960000 

960500 

822077 

243 

8400 

1976-77 

13751 

690000 

1123500 

905049 

243 

9122 

1977-78 

14445 

960000 

1231500 

972832 

243 

9550 

1978-79 

15036 

1185000 

1426500 

967768 

243 

10084 

1979-80 

16093 

1185000 

1475000 

1040019 

243 

11117 

1980-81 

18138 

1200000 

1848500 

1563975 

243 

12254 

1981-82 

19019 

1420000 

2041500 

1619275 

243 

13262 

1982-83 

20344 

1420000 

2518000 

1838885 

243 

14108 

1983-84 

21362 

1420000 

3002500 

1949670 

243 

14897 

1984-85 

20876 

1420000 

3002500 

1992920 

243 

15708 

1985-86 

22027 

1420000 

3002500 

1992920 

243 

16574 

1986-87 

23037 

1450000 

5217500 

2596670 

214 

17624 

1987-88 

23928 

1450000 

5427000 

2776520 

214 

18797 

1988-89 

24709 

1435000 

5592000 

2971120 

214 


1989-90 

25845 

1435000 

6861000 

3293620 

214 

20488 

1990-91 

26051 

1605000 

6861000 

3293620 

214 

21225 

1991-92 

30204 

885000 

8307000 

3482065 



1992-93 

31804 

885000 

8307000 

4172575 

214 

22365 

1993-94 

32718 

885000 

9402000 

4319725 

214 

22574 

1994-95 

32718 

885000 

9402000 

4360225 

214 

23099 

1995-96 

32718 

885000 

8553000 

4245975 

214 

23567 
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W'ef 

Average 

I^iel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 

01 Apr 1997 






1 KW (50 Kwh/mth) 



100.0 

5.0 

105.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

Commercial 

01 Apr 1997 

01 Apr 1997 



257.5 

12.9 

270.4 

5 KW (200 Kwh/mth) 

500.0 

50.8 

550.8 

25.0 

575.8 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Apr 1997 

01 Apr 1997 

300.0 

50.8 

350.8 

15.0 

365.8 

3 HP 10 % LF (1G3 Kwh inth) 



50.0 

2.5 

52.5 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 



50.0 

2.5 

52.5 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

01 Apr 1997 



50.0 

2.5 

52.5 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Apr 1997 



50.0 

2.5 

52.5 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Apr 1997 

300.0 

50.8 

350.8 

15.0 

365.8 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 A pi 1997 

300 0 

50.8 

350.8 

15.0 

365.8 

Kwh/mth) 

Medium Industj-ies 

01 Apr 1997 

300.0 

50.8 

350.8 

15.0 

365.8 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Apr 1997 

300.0 

50.8 

350.8 

15.0 

36S.8 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 






416.6 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Apr 1997 

348.4 

50.8 

399.2 

17.4 

408.1 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Api 1997 

340.3 

50.8 

391.1 

17.0 

17.4 

416.6 

Kwh/mth) 

10000 KW GO 7, LF (1.380000 

01 Apr 1997 

348.4 

50.8 

399.2 


408.1 

Kwh/mtli) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 A|)i 1997 

340.3 

50.8 

391.1 

17.0 

16.5 

397.5 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 7 LI' (2.555000 

01 Apr 1997 

330.2 

50.8 

381.0 

16.3 

393.3 

Kwh/iuth) at 33 K\' 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Apr 1997 

326 1 

50.8 

376.9 

390.4 

17.0 

407.4 

Kwh/mth) at 33 K\' 

15000 KW 50 % LF (5475000 

01 Apr 1997 

339.6 

50.8 

390.4 

17.0 

407.4 

Kwh/mth) at 33 K\' 

01 Apr 1997 

339.6 

50.8 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Apr 1997 

322.0 

50.8 

372.8 

16.1 

388.9 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 K\’ 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 K\' 

01 Apr 1997 

322.0 

50.8 

372.8 

16.1 

388.9 
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Elkctw icin' I^UhIiiciu A\.iil;il)iht v in Chandipn irh 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
&: ceixtral 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

1 



89 

90 


1971-72 

1 

95 



96 

6.5 

1972-73 


111 



111 

16.2 

1973-74 


139 



140 

25 7 

1974-75 


11 


125 

136 

-2.7 

1975-76 


21 


137 

158 

16.3 

1976-77 


9 


146 

155 

-2.1 

1977-78 




178 

178 

14.9 

1978-79 




206 

206 

15.7 

1979-80 


7 


200 

207 

0.6 

1980-81 




212 

212 

2.5 

1981-82 




250 

251 

18.1 

1982-83 




263 

263 

5.0 

1983-84 


20 


258 

278 

5.7 

1984-85 


37 


276 

313 

12.7 

1985-86 


24 


296 

320 

2.1 

1986-87 


1 


361 

362 

13.1 

1987-88 


11 


381 

392 

8.3 

1988-89 


161 


308 

469 

19.7 

1989-90 


188 


358 

547 

16.5 

1990-91 


163 


417 

580 

6.1 

1991-92 


219 


414 

633 

9.1 

1992-93 


156 


474 

630 

-0.4 

1993-94 


176 


444 

620 

-1.5 

1994-95 


150 


559 

709 

14.3 

1995-96 


182 


664 

846 

19.2 


*Includes energy received from DVC & BBMB 
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Sales to 

Sales to 

T &D 

Energy 

ultimate 

other 

losses 

require¬ 

con¬ 

states 


ment 

sumers 

and 




exports 




_ (Million KwH) 

Peak Peak W 

require- avail- change 
ment ability in total 
sales 


1970-71 

72 

72 


18 





1971-72 

72 

72 


24 




0.4 

1972-73 

84 

84 


28 




16.1 

1973-74 

88 

88 


51 




5.7 

1974-75 

100 

100 


36 




13.1 

1975-76 

123 

120 

3 

35 




22.6 

1976-77 

115 

115 


39 




-5.8 

1977-78 

125 

125 


53 




8.1 

1978-79 

154 

154 


52 




23.6 

1979-80 

152 

152 


55 




-1.2 

1980-81 

170 

170 


42 




11.7 

1981-82 

ISO 

180 


71 




5.8 

1982-83 

191 

191 


72 

250 



6.0 

1983-84 

209 

209 


69 

279 



9.4 

1984-85 

228 

228 


85 

306 



9.3 

1985-86 

200 

257 

4 

60 

354 



14.0 

1986-87 

289 

289 


73 

432 



11.3 

1987-88 

314 

314 


78 

424 



84 

1988-89 

368 

300 

2 

102 

474 



17.1 

1989-90 

415 

115 


132 

526 



12.9 

1990-91 

442 

440 

3 

138 

596 



6.6 

1991-92 

445 

443 

2 

188 

657 

120 

101 

0.7 

1992-93 

405 

459 

6 

165 

628 

135 

102 

4.4 

1993-94 

451 

449 

2 

169 

676 

140 

135 

-2.9 

1994-95 

508 

505 

2 

202 

729 

140 

140 

12.5 

1995-96 

501 

55,S 

3 

285 

819 

147 

147 

10.4 
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ELEC"rKK:iTV: Tariffs of Chaiidigarlj Stare FJ(vli-u ity D<‘l)t.(Cliandigai-li) 


_____ (Paise/KwH) 

Wef Average Fuel Cost Tariffs Duty Total 

Rate Adjustment including Taxes Tariff 

fca 


Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

107 5 

90 

116.5 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

205.7 

9.0 

214.7 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

305.0 

11.0 

316.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

305.0 

11.0 

316.0 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

55.5 


55.5 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

55.5 


55.5 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

53 7 


53.7 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

52.8 


52.8 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

215.0 

11.0 

226.0 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

215 0 

11 0 

226.0 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

215.0 

11.0 

226.0 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

245.0 

11.0 

256.0 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

290.0 

11.0 

301.0 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

290 0 

11 0 

301.0 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

290.0 

11.0 

301.0 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh / mth) 

20 Nov 1997 

2‘JO 0 

11 0 

301 0 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

20 Nov 1997 

290 0 

11.0 

301.0 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

20 Nov 1997 

281 3 

11 0 

292.3 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

20 Nov 1997 

281.3 

11.0 

292.3 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/rath) at 33 KV 

20 Nov 1997 

281.3 

11.0 

292.3 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

20 Nov 1997 

281.3 

11.0 

292.3 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

20 Nov 1997 

281 3 

11 0 

292.3 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

20 Nov 1997 

281.3 

11.0 

292.3 
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Installed 

capacity (MW) 

Gross generation iMillinn KWH'! 


Electricity 

1 liermal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro % change in 


energy 

electricity 

electricity 

energy 

electricity 

electricity total gross 







generation 

1970-71 

499 

489 

10 

1372 

1371 

1 

1971-72 

599 

589 

10 

1536 

1533 

3 11.9 

1972-73 

604 

589 

14 

2051 

2046 

4 33.5 

1973-74 

604 

589 

15 

1990 

1986 

5 -2.9 

1974-75 

604 

589 

15 

2153 

2147 

6 8.2 

1975-76 

604 

589 

15 

2135 

2127 

8 -0.8 

1976-77 

712 

697 

15 

2465 

2453 

12 15.5 

1977-78 

890 

805 

85 

2578 

2536 

43 4.6 

1978-79 

891 

806 

85 

2473 

2356 

117 -4.0 

1979-80 

890 

805 

85 

2641 

2563 

78 6.8 

1980-81 

941 

791 

150 

2281 

2130 

151 -13.6 

1981-82 

940 

790 

150 

2583 

2410 

173 13.2 

1982-83 

1050 

900 

150 

2753 

2611 

142 6.6 

1983-84 

1160 

1010 

150 

2459 

2272 

187 -10.6 

1984-85 

1374 

1224 

150 

2778 

2503 

275 13.0 

1985-86 

1594 

1144 

150 

3348 

3114 

234 20.5 

1986-87 

1594 

1444 

150 

3696 

3476 

220 10.4 

1987-88 

1549 

1399 

150 

4083 

3857 

226 10.5 

1988-89 

1549 

1399 

150 

4540 

4337 

203 11.2 

1989-90 

1549 

1399 

150 

3924 

3669 

255 -13.5 

1990-91 

1549 

1399 

150 

2964 

2619 

345 -24.4 

1991-92 

1544 

1394 

150 

2592 

2350 

243 -12.5 

1992-93 

1548 

1394 

155 

2967 

2832 

135 14.5 

1993-94 

1550 

1394 

157 

2987 

2782 

204 0.7 

1994-95 

1765 

1604 

162 

2700 

2282 

418 -9.5 

1995-96 

1768 

1604 

165 

2301 

2007 

294 -14.7 
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Ei.i'C 1 Hicin - l-:iccii'icit\ --\\aiJa])i]ity in Bihar 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

igTO-Tl 

1218 


4 

1225 

2446 


1971-72 

1356 

2828 

6 

95 

4285 

75.2 

1972-73 

1814 

2814 

63 

150 

4841 

13.0 

1973-74 

1761 

1821 

47 

149 

3778 

-21.9 

1974-75 

1900 


2 

2610 

4511 

19.4 

1975-76 

1853 


3 

3078 

4934 

9.4 

1976-77 

2144 


6 

3221 

5371 

8.9 

1977-78 

2228 


1 

3119 

5,348 

-0 4 

1978-79 

2138 


• 1 

3551 

5690 

6.4 

1979-80 

2285 



2852 

5137 

-9.7 

1980-81 

1975 



2964 

4939 

-3.8 

1981-82 

2242 


21 

3524 

5787 

17.2 

1982-83 

2360 


13 

3566 

5940 

2.6 

1983-84 

2088 


9 

3937 

60.34 

1.6 

1984-85 

2388 


12 

3831 

6230 

3.2 

1985-86 

2879 


7 

4027 

6912 

10 9 

1986-87 

3158 

89 

2 

4201 

7449 

7.8 

1987-88 

3501 

228 

2 

5184 

8915 

19 7 

1988-89 

3920 

673 


4957 

9551 

7.1 

1989-90 

3373 

1441 


4568 

9382 

-1 7 

1990-91 

2556 

1746 

2 

4488 

8792 

-6.2 

1991-92 

2190 

2575 

4 

4609 

9378 

6 7 

1992-93 

2585 

2298 

3 

4777 

9664 

3.1 

1993-94 

2606 

2115 

5 

6232 

10958 

13.4 

1994-95 

2357 

3239 

4 

6182 

11782 

7.5 

1995-96 

1994 

3938 


6348 

12281 

4 2 


*Iiicludes energy received from DVC & BBA4B 
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Sales to 
ultiinaU* 


Sales to 
other 
St ates 
and 
exports 


T & D 
losses 


_ (Million KwH) 

Energy Peak Peak % 

require- require- avail- change 

ment ment ability in total 

sales 
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\ ■ Cousiiiiicr-wiso £l(jctncitv Sales in Bihar 


Domestic Commer¬ 
cial 


1970-71 

91 

. 96 

1971-72 

97 

97 

1972-73 

104 

111 

1973-74 

111 

117 

1974-75 

114 

106 

1975-76 

130 

114 

1976-77 

146 

113 

1977-78 

168 

129 

1978-79 

186 

122 

1979-80 

151 

103 

1980-81 

124 

88 

1981-82 

150 

96 

1982-83 

168 

104 

1983-84 

178 

104 

1984-85 

195 

111 

1985-86 

230 

124 

1986-87 

248 

135 

1987-88 

316 

171 

1988-89 

382 

183 

1989-90 

395 

182 

1990-91 

444 

197 

1991-92 

457 

276 

1992-93 

512 

325 

1993-94 

612 

347 

1994-95 

736 

422 

1995-96 

851 

342 


(Million 


Agricul- 

tmre 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

69 

155 

1754 

40 

371 

8 

56 

167 

1907 

43 

373 

8 

75 

173 

1827 

47 

364 

7 

74 

417 

1590 

48 

323 

8 

75 

195 

1993 

47 

340 

11 

454 

222 

2377 

58 

399 

12 

449 

247 

2675 

55 

400 

11 

299 

306 

2790 

56 

428 

33 

205 

294 

3105 

60 

371 

15 

444 

237 

2577 

54 

360 

16 

435 

226 

2458 

54 

355 

16 

494 

239 

3061 

68 

381 

17 

618 

251 

3108 

64 

398 

18 

646 

235 

3333 

69 

395 

20 

604 

202 

3461 

70 

400 

13 

800 

195 

3748 

81 

428 

13 

970 

195 

3684 

100 

452 

14 

1149 

205 

4178 

120 

518 

16 

1373 

255 

4269 

144 

549 

17 

1459 

224 

4052 

140 

556 

18 

1463 

222 

4119 

158 

549 

20 

1644 

221 

4260 

148 

533 

29 

1549 

211 

4547 

138 

548 

29 

1384 

256 

5792 

143 

574 

28 

1396 

210 

6160 

186 

578 

29 

1292 

266 

6825 

191 

625 

35 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econorn,' 



pipr TRiCITY: Traii.^-^iiii.sMnii ;iii(| I )! -.l I il)ni mn m H]]i;ii- 


255 


Tiansimssion 

distribution 

lines 

Stej) up 
tiaiisformers 

Step down 
transformers 

Distribution 

transformers 

Number of 
villages 
electrified 

Pumpsets 

energised 

(Ckt. kin) 
in7n 71 654‘?1 

(KVA) 

4646Rn 

(KVA) 

1 0711 /in 

(KVA) 

(Numbers) 

(Numbers) 


1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


67994 
7460f> 
7628 4 
83444 
86775 
95309 
99757 
102335 
107768 
111004 
1131!)2 
115594 
1 16 ! 113 
119823 
127032 
137384 
16186.0 
168088 
1719 10 
175270 
180565 
181792 
179111 
179830 
17i)830 


846500 
849500 
839280 
836880 
836875 
832375 
1035200 
1035200 
1209300 
1375300 
1377800 
1377800 
1466800 
1466800 
1 166800 
1466800 
1406800 
1466800 
2391000 
2391000 
2391000 
2391000 
21951)00 
2195000 
2135000 


1606220 
1609720 
1696860 
1907310 
2169910 
3105230 
2953720 
2966880 
3197690 
3383150 
3449350 
3806700 
4030100 
4086700 
4262600 
4428500 
4619700 
5094650 
5517300 
6251700 
6719100 
7289750 
7577250 
7364300 
7481550 


718460 

7741 


807510 

8313 


819950 

9215 


925130 

9605 

96922 

1044180 

13375 

104034 

1130924 

16565 

118055 

1519631 

18160 

132322 

1577068 

18204 

139982 

1640188 

18703 

143615 

1744599 

19445 

151985 

1829116 

21514 

159732 

1936458 

25141 

169905 

2012911 

29187 

180779 

2042362 

32794 

187349 

2083562 

33397 

191759 

2176197 

35524 

201502 

2404769 

38729 

217689 

2648380 

41038 

226245 

2688469 

43746 


2917903 

46195 

250282 

3225268 

3353565 

46723 

255796 

3399222 

47498 

261100 

3454213 

47703 

263009 

3507713 

47762 

264755 

3631134 

47805 

267371 
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Economy 


March-April 1999 



256 





Elfj 

■THIC’ITY; 

Tariffs of Bihar State 

' Eloctrieily BoartKBiharl 







(Paise/KwH) 


Wef 


Average 

Rate 

Fuel Cost Tariffs 

Adjustment including 
fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW Urban (50 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


137.0 

10.0 

147.0 

1 KW Rural (50 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


52.0 

7.2 

59.2 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


151.1 

10.0 

161 1 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

437.0 

437 0 

14.0 

451.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

307.0 

307.0 

14.0 

321.0 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


54.3 

4.0 

58.3 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


54 2 

4.0 

58.2 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


36.2 

4.0 

40.2 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 


27.1 

4.0 

31 1 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

153.1 

153.1 

4.0 

157.1 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

153.1 

153.1 

4.0 

157.1 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

145.7 

145.7 

4.0 

149.7 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

136.5 

136 5 

4 0 

140 5 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

217.3 

217 3 

4.0 

221 3 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

210.6 

210.6 

4.0 

214.6 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

217 3 

217 3 

4.0 

221 3 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

210.6 

210 6 

4.0 

214.6 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

01 

Jul 

1993 

202.2 

202 2 

4 0 

206.2 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV' 

01 

Jul 

1993 

197.5 

197.5 

4.0 

201.5 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

01 

Jul 

1993 

208 1 

208 1 

4 0 

212 1 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 

Jul 

1993 

208.1 

208.1 

40 

212.1 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/'mth) at 33 KV 

01 

Jul 

1993 

194.2 

194.2 

4 0 

198 2 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 

Jul 

1993 

194 2 

194.2 

4.0 

198.2 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 K\’ 

01 

Jul 

1993 

190.2 

190.2 

4 0 

194.2 
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---rTT-p-------(Paise/KwH) 

Average Fuel Cost Tariffs Duty 

Rate Adjustment including Taxes Tariff 

___—---fca_ 

Domestic ^ “ ■ 

1 KW (50 Kwh/inth) 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

10 HP 25 % LF (1361 
Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

Medium Industries 
50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

Large Industries 


250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 May 1997 

243.0 

6.8 

249.9 

2.0 

251.9 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

01 May 1997 

226.7 

6.8 

233.5 

2.0 

235.5 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

20 Nov 1996 

243.0 

6.8 

249.9 

2.0 

251.9 

10000 KW 60 % LF (438(K){)() 
Kwh/rnth) 

01 May 1997 

226.7 

6.8 

233.5 

2.0 

235.5 

25000 KW 80 % LF (146000()() 
Kwh/mth) 

01 May 1997 

206.2 

6.8 

213.1 

2.0 

215.1 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 K\’ 

01 May 1997 

204.8 

6.8 

211.6 

2.0 

213.6 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 May 1997 

231.5 

6.8 

238.3 

2.0 

240.3 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

01 May 1997 

231.5 

6.8 

238.3 

2.0 

240.3 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 K\ 

01 May 1997 

196.4 

6.8 

203.2 

2.0 

205.2 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 May 1997 

196.4 

6.8 

203.2 

2.0 

205.2 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 May 1997 

186.6 

6.8 

193.4 

2.0 

195.4 
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Electricity - Capacity and C(>ii('i-ritiu]i m Orissa 


Installed capacity (MW)_ Gross generation (Million KwH) 



Electricity Thermal Hydro Electricity Thermal 

energy electricity electricity energy electricity < 

Hydro % change in 
electricity total gross 
generation 

1970-71 

564 

260 

304 

1766 

524 

1242 


1971-72 

564 

259 

304 

1826 

517 

1309 

3.4 

1972-73 

564 

259 

304 

1879 

640 

1239 

2.9 

1973-74 

684 

259 

424 

2142 

550 

1591 

14.0 

1974-75 

803 

259 

544 

2331 

861 

1470 

8.9 

1975-76 

863 

259 

604 

3235 

716 

2519 

38.8 

1976-77 

923 

259 

664 

3094 

961 

2133 

-4.3 

1977-78 

923 

259 

664 

3201 

669 

2532 

3.4 

1978-79 

923 

259 

664 

3344 

726 

2618 

4.5 

1979-80 

923 

259 

664 

2726 

698 

2028 

-18.4 

1980-81 

923 

259 

664 

3137 

744 

2393 

15.1 

1981-82 

1033 

369 

664 

3367 

786 

2582 

7.3 

1982-83 

1143 

479 

664 

3185 

1026 

2158 

-5.4 

1983-84 

1135 

470 

664 

3856 

1269 

2587 

21.1 

1984-85 

1135 

470 

664 

3846 

1327 

2519 

-0.2 

1985-86 

1235 

470 

764 

3678 

1305 

2373 

-4.3 

1986-87 

1234 

470 

764 

4244 

1307 

2937 

15.4 

1987-88 

1394 

470 

924 

3814 

1341 

2473 

-10.1 

1988-89 

1394 

470 

924 

4368 

1272 

3096 

14.5 

1989-90 

1574 

470 

1104 

4870 

1458 

3411 

11.5 

1990-91 

1612 

470 

1142 

5792 

1369 

4423 

18.9 

1991-92 

1612 

470 

1142 

6314 

1208 

5106 

9.0 

1992-93 

1742 

470 

1272 

5423 

1390 

4033 

-14.1 

1993-94 

1742 

470 

1272 

5373 

1465 

3908 

-0.9 

1994-95 

1952 

680 

1272 

5765 

1487 

4278 

7.3 

1995-96 

1692 

420 

1272 

6009 

1374 

4635 

4.2 
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Not 

goiK’ratioii 
(own jxjwcr 
1 U ) US (‘ S ) 

1970- 71 1455 

1971- 72 1546 

1972- 73 IGOl 

1973- 74 1905 

1974- 75 2103 

1975- 76 2961 

1976- 77 2781 

1977- 78 2925 

1978- 79 3020 

1979 80 2392 

1980- 81 2823 

1981- 82 3067 

1982- 83 2872 

1983- 84 3521 

1984- 85 3438 

1985- 86 3134 

1986- 87 3903 

1987- 88 3483 

1988- 89 4032 

1989- 90 4505 

1990- 91 5356 

1991- 92 5905 

1992- 93 5036 

1993- 94 5010 

1994- 95 5401 

1995- 96 559 5 

*Inrlu(l(‘.s cnci^v icccivoi 


Energy En 

received rece 

from joint i 

k central cap 

plants pi 

269 
281 
237 
275 

295 
257 
217 
165 

296 
322 
357 
383 
322 
374 
461 
594 
403 

647 ] 

274 
538 
431 
610 
738 
1313 

1380 1 

_3021_] 

i from DVC k BBMB 


Energy 

received 

from 

captive 

plants 


Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 


_ (Million KwH) 

Energy % change 

availability in energy 

availability 




1724 




1827 

6.0 



1838 

0.6 

6 


2185 

18.9 

7 

24 

2428 

11.1 

4 

21 

3244 

33.6 

2 

52 

3052 

-5.9 

1 

87 

3178 

4.1 

1 

70 

3388 

6.6 


60 

2774 

-18.1 

1 

72 

3252 

17.3 


166 

3615 

11.1 


91 

3286 

-9.1 


71 

3966 

20.7 


472 

4371 

10.2 


611 

4339 

-0.7 

162 

751 

5218 

20.3 

1095 

788 

6012 

15.2 

899 

650 

5855 

-2.6 

456 

542 

6041 

3.2 

417 

410 

6614 

9.5 

854 

324 

7693 

16.3 

897 

548 

7219 

-6.1 

940 

809 

8072 

11.8 

1419 

630 

8830 

9.4 

1155 

409 

10180 

15.3 


Availability of f K i tnt it\ 

(Million K\\ 11) 


50 - Availability of Electricity 

(Vf clianf>e) 


1991-92 1995-96 1971-72 


1992-93 1995-96 


Centre for 
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Elkctricj']''!': Elcctricily Sale's in Oiisf,a 


(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

1617 

1599 

18 

106 





1971-72 

1741 

1740 


87 




7.6 

1972-73 

1667 

1657 

10 

171 




-4.2 

1973-74 

1957 

1558 

399 

229 




17.4 

1974-75 

2151 

1630 

521 

277 




9.9 

1975-76 

2793 

2095 

697 

451 




29.8 

1976-77 

2583 

2147 

436 

469 




-7.4 

1977-78 

2720 

2278 

443 

458 




5.3 

1978-79 

2753 

2335 

418 

635 




1.2 

1979-80 

2265 

2181 

85 

508 




-17.7 

1980-81 

2624 

2480 

144 

628 

3149 



15.8 

1981-82 

2924 

2847 

77 

691 

3321 



11.4 

1982-83 

2686 

2667 

19 

600 

4066 



-8.1 

1983-84 

3241 

3237 

3 

725 

4681 



20.6 

1984-85 

3558 

3556 

2 

812 

5194 



9.8 

1985-86 

3300 

3300 


1039 

5374 



-7.2 

1986-87 

3956 

3809 

146 

1263 

6328 



19.9 

1987-88 

4487 

4252 

235 

1525 

6880 



13.4 

1988-89 

4236 

4188 

48 

1620 

7180 



-5.6 

1989-90 

4337 

4318 

19 

1705 

7890 



2.4 

1990-91 

4910 

4780 

129 

1705 

8505 



13.2 

1991-92 

5747 

5619 

128 

1946 

8065 

1575 

1199 

17.0 

1992-93 

5351 

5320 

31 

1868 

8210 

1760 

1078 

-6.8 

1993-94 

6210 

5966 

244 

1862 

8840 

1850 

1160 

16.1 

1994-95 

6740 

6326 

414 

2089 

9420 

1875 

1480 

8.5 

1995-96 

7571 

7175 

395 

2609 

10125 

1880 

1605 

12.3 
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Domestic Commer¬ 
cial 


1970-71 

37 

57 

1971-72 

36 

64 

1972-73 

31 

44 

1973-74 

47 

41 

1974-75 

49 

44 

1975-76 

62 

56 

1976-77 

73 

56 

1977-78 

84 

68 

1978-79 

96 

78 

1979-80 

114 

87 

1980-81 

113 

64 

1981-82 

136 

76 

1982-83 

143 

79 

1983-84 

160 

89 

1984-85 

304 

92 

1985-86 

359 

95 

1986-87 

427 

93 

1987-88 

523 

114 

1988-89 

503 

109 

1989-90 

680 

136 

1990-91 

752 

150 

1991-92 

980 

214 

1992-93 

1331 

318 

1993-94 

1477 

297 

1994-95 

2039 

366 

1995-96 

2348 

353 


Agricul- Low and High 

ture medium tension 

_ tens ion 

4r 13 ^ 

5 41 1491 

8 42 1417 

8 44 1313 

9 55 1372 

9 56 1788 

15 63 1792 

22 68 1893 

35 73 1900 

46 85 1666 

59 85 2010 

64 104 2242 

73 128 1995 

74 155 2440 

72 178 2571 

75 158 2271 

167 164 2549 

189 167 2791 

113 207 2756 

165 213 2456 

183 244 2711 

271 571 2780 

280 552 2342 

341 666 2711 

427 694 2255 

492 799 2544 


_ (Million KwH) 

Public Railways All Other 
lighting Con¬ 


sumers 


23 

40 

20 

25 

59 

21 

26 

56 

32 

29 

50 

27 

28 

54 

20 

34 

71 

19 

36 

79 

33 

32 

80 

30 

34 

89 

31 

43 

98 

42 

43 

66 

40 

48 

92 

84 

51 

141 

56 

58 

182 

79 

66 

190 

82 

76 

157 

109 

79 

168 

163 

81 

187 

199 

93 

193 

213 

107 

172 

391 

118 

190 

432 

136 

205 

463 

129 

153 

215 

152 

176 

147 

190 

167 

189 

219 

182 

239 


Centre for Monitoring Indian Economy 


M arch-April 1999 




Transmission Step up Step down Distribution 

& transformers transformers transformers 
distribution 
lines 

(Ckt. km) (KVA) (KVA) (KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) ( 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

13466 

637500 

933950 

214440 

1697 


1971-72 

14778 

637500 

1345950 

220990 

3610 


1972-73 

24141 

815480 

1305700 

364540 

6366 


1973-74 

27589 

950760 

1025000 

461310 

8077 

2759 

1974-75 

33963 

1091160 

1029040 

512920 

10128 

3515 

1975-76 

36015 

1169900 

1160900 

643370 

11507 

4524 

1976-77 

39953 

1245200 

1244450 

804354 

13061 

5428 

1977-78 

42945 

1243600 

1342250 

848193 

14161 

6427 

1978-79 

47831 

1247700 

1524910 

657264 

15568 

9266 

1979-80 

53727 

1438400 

1620640 

784774 

17231 

12958 

1980-81 

62526 

1242500 

1454000 

773000 

18804 

16194 

1981-82 

67871 

1492900 

1834150 

778030 

20010 

19123 

1982-83 

76503 

1498650 

1982760 

908744 

21280 

22900 

1983-84 

80719 

1485350 

1987390 

989411 

22520 

26391 

1984-85 

83978 

1496800 

3037490 

1767654 

23762 

30002 

1985-86 

87745 

1496800 

3037490 

1767654 

24903 

32617 

1986-87 

91392 

1220100 

2783200 

1194599 

26295 

34817 

1987-88 

95884 

1251250 

2745910 

1284232 

27815 

38032 

1988-89 

95914 

1455250 

2753910 

1277015 

29186 


1989-90 

103994 

2265950 

3939910 

1388910 

30086 

47743 

1990-91 

104013 

2391950 

3939910 

1389282 

31471 

53317 

1991-92 

107168 

2420600 

4157480 

1392262 



1992-93 

107182 

2585600 

4159480 

1393757 

32682 

61428 

1993-94 

114234 

2925600 

5443130 

1582940 

32908 

64035 

1994-95 

117628 

2928750 

5443932 

1677047 

33131 

66924 

1995-96 

117628 

3270000 

7862851 

1660364 

33871 

69184 
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Electhicit^ 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

TaxifFs 

including 

fca 

(Paii 

Duty- 

Taxes 

se/KwH) 

Total 

Tariff 

txc 

1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 



95.0 



10 KW (1000 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 



5.0 

100.0 

Commercial 



196.1 

5.0 

201.1 

5 KW (200 Kwh/mth) 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 
01 Apr 1997 



280.0 

15.0 

295.0 

Agriculture 



310.0 

15.0 

325.0 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 



80.0 

80.0 

5.0 


5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Apr 1997 



85.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/rtith) 

01 Apr 1997 



5.0 

85.0 

10 HP 20 % LF (1089 



80.0 

5.0 

85.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Apr 1997 



80.0 

5.0 

85.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Apr 1997 



205.0 

10.0 

215.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Apr 1997 



205.0 

10.0 

215.0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Apr 1997 



205.0 

10.0 

215.0 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

Large Industries 

01 Apr 1997 



265.0 

20.0 

285.0 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Apr 1997 



294.5 

20.0 

314.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Apr 1997 



334.1 

20.0 

354.1 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Apr 1997 



345.9 

20.0 

365.9 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Apr 1997 



334.1 

20.0 

354.1 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Apr 1997 



319.3 

25.0 

344.3 

Kwh/mth) at 33 KY 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Apr 1997 



318.3 

20.0 

338.3 

Kwh/mth) at 33 KX' 

15000 KW 50 % LF (5475000 

01 Apr 1997 



338.0 

20.0 

358.0 

Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Apr 1997 



338.0 

20 0 

358.0 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Apr 1997 



312.1 

25.0 

337.1 

Kwh/mth) at 33 K^' 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Apr 1997 



312.1 

25.0 

337.1 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Apr 1997 



290.3 

25.0 

315.3 
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Elkc'I'HKUTY: Capacily and Generation in West Bengal 



Installed capacity (MW) 

Gross generation (Million KwH) 


Electricity 

Thermal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro % change in 


energy 

electricity 

electricity 

energy 

electricity 

electricity total gross 







generation 

1970-71 

1212 

1187 

26 

4056 

4012 

44 

1971-72 

1215 

1189 

27 

4060 

4015 

44 0.1 

1972-73 

1225 

1189 

37 

4368 

4303 

65 7.6 

1973-74 

1333 

1297 

37 

4509 

4422 

87 3.2 

1974-75 

1279 

1242 

37 

4492 

4391 

101 -0.3 

1975-76 

1399 

1363 

37 

4685 

4600 

85 4.3 

1976-77 

1385 

1349 

37 

5165 

5076 

89 10.2 

1977-78 

1389 

1352 

37 

5150 

5058 

92 -0.2 

1978-79 

1511 

1472 

39 

5145 

5088 

57 

1979-80 

1611 

1572 

39 

5394 

5361 

33 4.8 

1980-81 

1726 

1687 

39 

5563 

5506 

56 3.1 

1981-82 

1726 

1687 

39 

5647 

5571 

76 1.5 

1982-83 

1996 

1957 

39 

5938 

5845 

92 5.2 

1983-84 

2124 

2077 

47 

6297 

6186 

112 6.1 

1984-85 

2394 

2347 

47 

6868 

6736 

132 9.1 

1985-86 

2694 

2647 

47 

8004 

7873 

131 16.5 

1986-87 

2619 

2572 

47 

8736 

8627 

109 9.1 

1987-88 

2619 

2572 

47 

8998 

8905 

94 3.0 

1988-89 

2619 

2572 

47 

8429 

8318 

111 -6.3 

1989-90 

2619 

2572 

47 

8524 

8419 

105 1.1 

1990-91 

3071 

3025 

47 

9001 

8903 

98 5.6 

1991-92 

3135 

3089 

47 

10583 

10466 

117 17.6 

1992-93 

3315 

3269 

47 

11700 

11602 

98 10.6 

1993-94 

3525 

3479 

47 

13585 

13473 

112 16.1 

1994-95 

3550 

3479 

72 

14296 

14209 

87 5.2 

1995-96 

3575 

3479 

97 

14287 

14155 

132 
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(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

3727 



980 

4707 


1971-72 

3733 

1197 


662 

5592 

18.8 

1972-73 

4017 

1001 


923 

5941 

6.3 

1973-74 

4140 

1558 



5697 

-4.1 

1974-75 

4105 


3 

1853 

5961 

4.6 

1975-76 

4275 


9 

2067 

6350 

6.5 

1976-77 

4720 


7 

1993 

6720 

5.8 

1977-78 

4704 



1983 

6687 

-0.4 

1978-79 

4688 



2076 

6764 

1.2 

1979-80 

4923 



1794 

6717 

-0.6 

1980-81 

5061 



1659 

6720 


1981-82 

5139 



2294 

7433 

10.6 

1982-83 

5405 



2182 

7587 

2.1 

1983-84 

5663 



2191 

7854 

3.5 

1984-85 

6183 



2227 

8409 

7.1 

1985-86 

7203 

1 


2197 

9401 

11.8 

1986-87 

6953 

613 


2135 

9700 

3.2 

1987-88 

7142 

947 


2471 

10560 

8.9 

1988-89 

7578 

644 


2804 

11026 

4.4 

1989-90 

7136 

1067 


2509 

10712 

-2.8 

1990-91 

7323 

1279 

9 

2598 

11210 

4.6 

1991-92 

8980 

879 

89 

2543 

12491 

11.4 

1992-93 

9687 

1301 

119 

2444 

13352 

8.5 

1993-94 

11441 

927 

114 

2139 

14622 

7.9 

1994-95 

12046 

1196 

101 

1783 

15126 

3.4 

1995-96 

12798 

1501 

109 

3348 

17755 

17 4 


*Iiicliides energy received ftoiii D\'C Sc BBMB 
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rici 1 >' Sal(*s in Wost Bwigal 


(Million KwH) 


Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 
and 

T &: D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

Peak 

avail¬ 

ability 

% 

change 
in total 
sales 



exports 

77 

479 


(MW) 

(MW) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


4843 

5237 

5064 

5422 

5596 

5967 

5835 

5912 

5755 

5747 

6291 

6299 

6496 

6883 

7585 

8078 

8760 

8797 

8422 

9227 

10029 

11176 

12288 

12183 

14207 


4842 

5236 

5064 

5095 

5503 

5857 

5729 

5820 

5648 

5678 

6128 

6218 

6396 

6741 

7229 

7668 

7861 

7959 

7950 

8800 

9364 

10030 

11125 

11643 

12707 


1 

1 

1 

327 

93 

111 

106 

92 

107 

70 

163 

81 

100 

142 

356 

410 

899 

838 

473 

428 

665 

1146 

1163 

540 

1500 


749 

705 

633 

539 

754 

752 

852 

852 

962 

972 

1142 

1228 

1358 

1526 

1816 

1622 

1799 

2229 

2290 

1983 

2463 

2376 

2334 

2942 

3548 


14.5 

8.1 

-3.2 

7.1 

3.2 
6.6 
- 2.2 

1.3 
- 2.6 


6644 



-0.1 

7140 



9.5 

7201 



0.1 

7172 



3.1 

6769 



6.0 

7370 



10 2 

8416 



6.5 

8460 



8.4 

8680 



0.4 

9268 



-4.2 

10145 



9.6 

11140 

2265 

1558 

8.7 

11835 

2490 

1572 

11.4 

12695 

2600 

2100 

9 9 

13540 

2670 

2313 

-0.8 

14800 

2670 

2385 

16 6 
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(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

649 

235 

21 

278 

3056 

173 

341 

1 

1971-72 

645 

273 

20 

291 

3073 

179 

351 

11 

1972-73 

677 

300 

35 

308 

3330 

187 

369 

29 

1973-74 

704 

277 

30 

310 

3210 

182 

350 

0 

1974-75 

761 

313 

40 

335 

3085 

185 

339 

38 

1975-76 

758 

397 

52 

360 

3323 

191 

377 

45 

1976-77 

655 

598 

68 

1005 

2869 

201 

400 

60 

1977-78 

667 

559 

65 

374 

3409 

197 

411 

48 

1978-79 

709 

569 

68 

386 

3442 

210 

386 

50 

1979-80 

737 

521 

76 

380 

3227 

208 

404 

98 

1980-81 

768 

514 

72 

384 

3221 

213 

411 

94 

1981-82 

825 

547 

66 

396 

3549 

222 

416 

104 

1982-83 

911 

570 

94 

406 

3459 

229 

432 

118 

1983-84 

976 

712 

101 

1395 

2487 

230 

437 

59 

1984-85 

1034 

726 

112 

472 . 

3604 

244 

422 

128 

1985-86 

1177 

696 

119 

498 

3831 

256 

473 

179 

1986-87 

1309 

757 

145 

516 

3960 

270 

490 

220 

1987-88 

1563 

846 

234 

675 

3537 

286 

495 

225 

1988-89 

1616 

954 

257 

501 

3559 

294 

542 

235 

1989-90 

1696 

983 

181 

1720 

2351 

299 

551 

168 

1990-91 

1944 

1095 

454 

641 

3610 

311 

550 

193 

1991-92 

2149 

982 

652 

861 

3746 

315 

578 

81 

1992-93 

2347 

1041 

738 

679 

4130 

325 

570 

199 

1993-94 

2653 

1117 

801 

728 

4595 

351 

650 

231 

1994-95 

3084 

1502 

1023 

790 

4037 

365 

608 

234 

1995-96 

3354 

1752 

1237 

866 

4358 

387 

640 

113 
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ELl-xrrRK'M'J Tr.uisinissioti ■•uhI J)i.s{ nhiil ion m Beiioal 



Transmission Step up Step down Distribution Number of 

transformers transformers transformers villages 

distribution electrified 

lines 

fCkt. km) (KVA) (KVA) (KVA) (Numbers) I 

Purapsets 

energised 

[Numbers) 

1970-71 

25622 

846980 

2212020 

426070 

2966 


1971-72 

26250 

840970 

2402940 

465640 

3328 


1972-73 

32212 

842850 

2366970 

479540 

5537 


1973-74 

31607 

636090 

3121600 

529930 

8708 

6535 

1974-75 

6147 

879000 

2857240 

742590 

9257 

7694 

1975-76 

51312 

1114720 

3483260 

868640 

9825 

10701 

1976-77 

55229 

1254523 

3655438 

986773 

10981 

17132 

1977-78 

66215 

1192493 

4203790 

1076364 

11669 

20346 

1978-79 

66446 

1192493 

4204320 

1103039 

12163 

22426 

1979-80 

68997 

1322803 

4410775 

1153658 

12803 

24068 

1980-81 

69998 

1623053 

4462060 

1238304 

14263 

24886 

1981-82 

74912 

1623053 

4687335 

1299646 

16284 

25650 

1982-83 

81475 

1824685 

5174518 

1543127 

17594 

27490 

1983-84 

82043 

1984685 

5221218 

1546845 

13320 

31724 

1984-85 

83360 

2054925 

5301068 

1578193 

19201 

39492 

1985-86 

84274 

2096915 

5515568 

1758493 

20531 

47556 

1986-87 

84726 

3526915 

5976093 

2351568 

21881 

52398 

1987-88 

86080 

3524915 

5977368 

2351568 

23080 

60401 

1988-89 

127453 

3416329 

6265868 

2459253 

24858 


1989-90 

132417 

2771379 

7531868 

2085848 

26392 

79901 

1990-91 

132828 

2771379 

7531868 

2085848 

27584 

89176 

1991-92 

134473 

2526879 

6057018 

2128284 



1992-93 

153291 

3416879 

8396325 

3479227 

28455 

94710 

1993-94 

157201 

3363879 

8619450 

3534137 

28806 

96988 

1994-95 

157860 

3560789 

8639600 

3676982 

29116 

99254 

1995-96 

157356 

3560789 

8639600 

3676982 

29205 

101232 
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(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW Urban (50 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

80.5 

42.0 

122.5 

2.0 

124.5 

1 KW Rural (50 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

76.0 

42.0 

118.0 

1.9 

119.9 

10 KW Urban (1000 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

278.0 

42.0 

320.0 

20.9 

340.9 

10 KW Rural (1000 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

268.0 

42.0 

310.0 

20.1 

330.1 

Commercial 

5 KW Urban (200 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

236.4 

42.0 

278.4 

23.6 

302.0 

5 KW Rural (200 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

231.1 

42.0 

273.1 

23.1 

296.2 

50 KW Urban (4000 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

323.0 

42.0 

365.0 

40.4 

405.4 

50 KW Rural (4000 Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

318.0 

42.0 

360.0 

39.8 

399.8 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

19 Nov 1996 

19 Nov 1996 

19 Nov 1996 

85.0 

42.0 

104.3 

62.5 

41.7 

127.0 


104.3 

62.5 

41.7 

127.0 

Small Industries 

5 HP 25 % LF Urban (681 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

182.8 

42.0 

224.8 

9.1 

233.9 

5 HP 25 % LF Rural (681 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

174.4 

42.0 

216.4 

8.7 

225.1 

10 HP 25 % LF Urban (1361 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

236.4 

42.0 

278.4 

17.7 

296.1 

10 HP 25 % LF Rural (1361 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

224.0 

42 0 

266.0 

16.8 

282.8 

10 KW 30 % LF Urban (2190 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

259.3 

42.0 

301.3 

19.5 

320.7 

10 KW 30 % LF Rural (2190 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

247.6 

42.0 

289.6 

18.6 

308.2 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) at 11 KV 

19 Nov 1996 

290.4 

42.0 

332.4 

21.8 

354.1 

Large Industries 

250 KW' 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

280.3 

42 0 

322 3 

21.0 

343.3 

5000 KW 60 % LF (2190000 
KAvh/mth) at 33 KV 

19 Nov 1996 

271.6 

42.0 

313.6 

20.4 

334.0 

10000 KW^ 50 % LF (3650000 
KAvh/mth) at 33 K\' 

19 Nov 1996 

278 3 

42.0 

320.3 

20.9 

341.2 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) at 33 KV 

19 Nov 1996 

271.6 

42.0 

313.6 

20.4 

334.0 

25000 KW^ 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

19 Nov 1996 

239.2 

42.0 

281.2 

17.9 

299.1 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

19 Nov 1996 

266.8 

42.0 

308.8 

20.0 

328.8 

15000 KW' 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

19 xNov 1996 

264.3 

42 0 

306 3 

19.8 

326.1 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

19 Nov 1996 

239.2 

42.0 

281.2 

17.9 

299.1 

50000 KW^ 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

19 Nov 1996 

239.2 

42.0 

281.2 

17.9 

299.1 
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ELKC'l'i^K'i I ^ . i'arilfs ol' (' E S (.' Ltd.(Calcutta) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

20 Nov 1996 

80 5 

40.0 

120.5 

2.0 

122.5 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

20 Nov 1996 

278.0 

40.0 

318.0 

20.9 

338.9 

5 KW (200 Kwh/mth) 

20 Nov 1996 

236.4 

40.0 

276.4 

23.6 

300.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

20 Nov 1996 

323.0 

40.0 

363.0 

40 4 

403.4 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

20 Nov 1996 

182.8 

40.0 

222.8 

9.1 

231.9 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

20 Nov 1996 

236.4 

40.0 

276 4 

17.7 

294.1 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

20 Nov 1996 

259.3 

40.0 

299.3 

19.5 

318.7 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

20 Nov 1996 

281.0 

40.0 

321.0 

21.1 

342.1 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

20 Nov 1996 

295.4 

40.0 

335.4 

22.2 

357.6 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

20 Nov 1996 

290.8 

40 0 

330.8 

21.8 

352 6 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

20 Nov 1996 

295.4 

40.0 

335.4 

22.2 

357 6 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

20 Nov 1996 

290 8 

40.0 

330.8 

21 8 

352.6 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

20 Nov 1996 

285.1 

40.0 

325.1 

21.4 

346.5 

Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 

20 Nov 1996 

278.0 

40 0 

318.0 

20 9 

338 8 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

20 Nov 1996 

285.2 

40.0 

325.2 

21.4 

346.6 

Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 

20 Nov 1996 

285 2 

40 0 

325 2 

21 4 

346.6 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

20 Nov 1996 

275.7 

40.0 

315.7 

20.7 

336.4 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

20 Nov 1996 

275 7 

40.0 

315.7 

20.7 

336.4 
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____ (Paise/KwH) 

Wef Average i^el Cost Tariffs Duty Total 

Rate Adjustment including Taxes Tariff 

____fca_ 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

Commercial 
5 KW (200 Kwh/mth) 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 
Kwh/mth) 

Small Industries 
5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

10 HP 25 % LF (1361 
Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

Medium Industries 
50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

Large Industries 
250 KW 50 % LF (91250 


Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 May 1997 

243.0 

6.8 

249.9 

18.2 

268.1 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 May 1997 

226.7 

6.8 

233.5 

17 0 

250.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 May 1997 

243.0 

6.8 

249.9 

18.2 

268.1 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 May 1997 

226 7 

6 8 

233 5 

17.0 

250.5 

Kwh/mth) 

oOnn KW 70 % LF (2555000 

01 May 1997 

206 2 

6.8 

213.1 

15.5 

228.5 

Kwh/Uith) at 33 K\' 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 May 1997 

204.8 

6 8 

211 6 

15.4 

227.0 

Kwh/mth) at 33 KV 

1500U KW 50 % LF (5475000 

01 May 1997 

231.5 

6 8 

238.3 

17.4 

255.7 

Kwh; mth) at 33 K\’ 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 May 1997 

231 5 

6 8 

238 3 

17.4 

255 7 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 May 1997 

196 4 

6.8 

203.2 

14.7 

218.0 

Kwh/mth) at 33 K\’ 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 May 1997 

196 4 

6 8 

203.2 

14.7 

218.0 

Kwh/mth) at 110/132 K\" 

01 IC'Iay 1997 

186 6 

68 

193.4 

14.0 

207 .'4 
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E IJC (•' r KicJl^. ( 'd])cu itv and Citni(‘iat.io n m Assam 



Installed capacity (MW) 


Gross generation (Million KwH) 



Electricity Thermal 

energy electricity 

Hydro Electricity Thermal 

electricity energy electricity 

Hydro 

electricity 

To change in 
total gross 
generation 

1970-71 

180 

113 


67 

369 

211 

158 



1971-72 

174 

106 


67 

425 

234 

191 


15.2 

1972-73 

209 

143 


67 

482 

263 

219 


13.3 

1973-74 

197 

130 


67 

524 

325 

198 


8.6 

1974-75 

197 

130 


67 

570 

347 

222 


8.8 

1975-76 

167 

167 



449 

449 



-21.1 

1976-77 

160 

160 



586 

586 



30.4 

1977-78 

162 

162 



589 

589 



0.5 

1978-79 

162 

162 



659 

659 



11.9 

1979-80 

162 

162 



512 

512 



-22.1 

1980-81 

228 

228 



465 

465 



-9.3 

1981-82 

333 

333 



741 

741 



59.5 

1982-83 

334 

333 


1 

896 

896 



20.9 

1983-84 

349 

348 


1 

968 

968 



8.0 

1984-85 

432 

430 


2 

852 

853 



-11.9 

1985-86 

432 

430 


2 

845 

845 



-0.8 

1986-87 

507 

505 


2 

998 

997 

1 


18.1 

1987-88 

507 

505 


2 

1162 

1161 

1 


16.5 

1988-89 

537 

535 


2 

1087 

1086 

1 


-6.5 

1989-90 

537 

535 


2 

1147 

1147 

0 


5.6 

1990-91 

537 

535 


2 

1206 

1206 

0 


5.2 

1991-92 

537 

535 


2 

1080 

1080 

0 


-10.5 

1992-93 

537 

535 


2 

1068 

1068 



-1.0 

1993-94 

577 

575 


2 

940 

940 



-12.0 

1994-95 

597 

595 


2 

1255 

1255 



33.5 

1995-96 

597 

595 


2 

1423 

1423 



13.4 



^ Total “^Thenncil ^Hydio Total ’^Thenmtl H\dro 


March—April 1999 
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(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

363 




362 


1971-72 

414 




414 

14.3 

1972-73 

472 




472 

14.1 

1973-74 

511 




511 

8.1 

1974-75 

557 




557 

9.1 

1975-76 

436 



126 

561 

0.7 

1976-77 

569 



125 

695 

23.7 

1977-78 

568 



172 

741 

6.6 

1978-79 

635 



152 

787 

6.3 

1979-80 

494 


42 

255 

791 

0.5 

1980-81 

447 


67 

279 

794 

0.3 

1981-82 

699 


72 

279 

1049 

32.2 

1982-83 

836 


16 

304 

1156 

10.2 

1983-84 

901 

30 

14 

293 

1237 

7.0 

1984-85 

789 

262 

7 

271 

1330 

7.5 

1985-86 

797 

356 

7 

264 

1425 

7.1 

1986-87 

935 

348 


166 

1449 

1.7 

1987-88 

1082 

200 


323 

1604 

10 7 

1988-89 

1002 

562 

1 

244 

1809 

12.8 

1989-90 

1051 

734 


205 

1990 

10.0 

1990-91 

1096 

786 


154 

2036 

2.3 

1991-92 

976 

849 

6 

256 

2087 

2.5 

1992-93 

970 

851 


196 

2017 

-3.3 

1993-94 

860 

798 

8 

453 

2119 

5.1 

1994-95 

1166 

654 

4 

436 

2260 

6.6 

1995-96 

1296 

687 


519 

2502 

10.7 


*Includes energy received from DVC & BBMB 




Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Eltc I l-iK’l J LKM 11 iciry ^,u(‘s in Assam 


(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 
and 
exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

298 

293 

5 

64 





1971-72 

344 

337 

8 

70 




15.4 

1972-73 

399 

381 

18 

74 




15.9 

1973-74 

411 

380 

31 

99 




3.2 

1974-75 

452 

424 

28 

105 




9.9 

1975-76 

469 

436 

32 

93 




3.6 

1976-77 

562 

531 

31 

133 




19.9 

1977-78 

593 

564 

28 

148 




5.5 

1978-79 

628 

598 

30 

159 




5.9 

1979-80 

639 

610 

29 

152 




1.8 

1980-81 

640 

605 

35 

153 




0.2 

1981-82 

826 

752 

73 

224 




29.0 

1982-83 

908 

746 

163 

248 




10.0 

1983-84 

983 

802 

180 

254 




8.2 

1984-85 

1028 

861 

167 

302 




4.6 

1985-86 

1079 

944 

135 

346 




4.9 

1986-87 

1051 

970 

81 

398 




-2.5 

1987-88 

1205 

1091 

115 

399 




14 7 

1988-89 

1357 

1227 

130 

452 




12.6 

1989-90 

1490 

1374 

116 

500 




98 

1990-91 

1545 

1428 

118 

491 




3.7 

1991-92 

1614 

1538 

77 

473 


420 

357 

4.4 

1992-93 

1585 

1482 

103 

432 

2424 

466 

365 

-1.7 

1993-94 

1644 

1628 

16 

476 

2368 

486 

275 

3.7 

1994-95 

1713 

1676 

38 

547 

2437 

500 

345 

4.2 

1995-96 

1811 

1768 

44 

690 

2812 

500 

472 

5.7 




March-April 1999 
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(Million KwH) 



Domestic Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

39 

52 


13 

151 

9 


30 

1971-72 

45 

72 

1 

50 

158 

10 


2 

1972-73 

50 

80 

2 

96 

139 

12 


2 

1973-74 

44 

78 

2 

51 

133 

11 


60 

1974-75 

51 

29 

5 

57 

136 

11 

22 

114 

1975-76 

45 

21 

5 

23 

196 

12 


134 

1976-77 

48 

19 

2 

54 

232 

11 


165 

1977-78 

53 

20 

4 

150 

253 

12 


73 

1978-79 

55 

22 

5 

166 

258 

16 


77 

1979-80 

58 

29 

3 

156 

277 

21 


66 

1980-81 

67 

30 

4 

161 

245 

23 


76 

1981-82 

92 

41 

10 

255 

256 

30 


69 

1982-83 

88 

83 

9 

201 

268 

12 


86 

1983-84 

95 

81 

9 

241 

284 

10 


81 

1984-85 

114 

81 

9 

248 

290 

13 


107 

1985-86 

116 

89 

7 

587 

(A) 

17 


126 

1986-87 

139 

90 

22 

277 

306 

19 


117 

1987-88 

137 

91 

13 

345 

351 

24 


131 

1988-89 

150 

100 

13 

400 

400 

25 


139 

1989-90 

181 

111 

26 

429 

427 

37 


164 

1990-91 

192 

115 

26 

427 

452 

41 


175 

1991-92 

243 

148 

36 

440 

366 

37 


268 

1992-93 

232 

110 

30 

333 

448 

44 


285 

1993-94 

398 

144 

42 

442 

331 

61 


210 

1994-95 

384 

164 

43 

467 

318 

64 


236 

1995-96 

429 

160 

44 

206 

590 

47 


292 


(A)- Included in low & medium tension 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Electricity: Transmission and Distribution in Assam 



Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

9028 

203150 

192370 

115940 

623 


1971-72 

10402 

237400 

366600 

271590 

670 


1972-73 

12369 

243410 

483520 

331200 

821 


1973-74 

13747 

244420 

461590 

365580 

1146 

705 

1974-75 

14825 

268170 

489890 

363020 

1359 

867 

1975-76 

12668 

252307 

431852 

374233 

1769 

1012 

1976-77 

14173 

209307 

498063 

412755 

1997 

1054 

1977-78 

14758 

209707 

490663 

423742 

2176 

1054 

1978-79 

15595 

236760 

529713 

441728 

3001 

1250 

1979-80 

17548 

236707 

587463 

455917 

4226 

1678 

1980-81 

25879 

236707 

589063 

469111 

5627 

1888 

1981-82 

28824 

361707 

589063 

469111 

6673 

1912 

1982-83 

28662 

361707 

589063 

469111 

7541 

2095 

1983-84 

29098 

376707 

589063 

469111 

9555 

2385 

1984-85 

39928 

376707 

589063 

469111 

11806 

2736 

1985-86 

39928 

376707 

589063 

469111 

13648 

2836 

1986-87 

39928 

471707 

589603 

469111 

15729 

2998 

1987-88 

39928 

471707 

589063 

469111 

17897 

3225 

1988-89 

39928 

509207 

589063 

469111 

19545 


1989-90 

57043 

509207 

1424560 

1038115 

20984 

3377 

1990-91 

57043 

509207 

1424560 

1038115 

21344 

3514 

1991-92 

57043 

509207 

1424560 

1038115 



1992-93 

85254 

509207 

1424560 

1038115 

21481 

3675 

1993-94 

85254 

509207 

1424560 

1038115 

21495 

3675 

1994-95 

84749 

509207 

1424560 

1549438 

21665 

3675 

1995-96 

79855 

509207 

789520 

1538209 

21887 

3675 


March-Apni 1999 
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(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic' 







1 KW (50 Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



100.0 

5.0 

105.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

08 Sep 1994 



225.0 

5.0 

230.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



310.4 

5.0 

315.4 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

08 Sep 1994 



358.9 

5.0 

363.9 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



90.0 


90.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



90.0 


90.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

08 Sep 1994 



90.0 


90.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

08 Sep 1994 



150.0 


150.0 

5 HP 25 % LF Urban (681 
Kwh/mth) 

5 HP 25 % LF Rural (681 

08 Sep 1994 



174.6 

4.0 

178.6 

Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



77.6 

4.0 

81.6 

10 HP 25 % LF Urban (1361 
Kwh/mth) 

10 HP 25 % LF Rural (1361 

08 Sep 1994 



174.6 

4.0 

178.6 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF Urban (2190 

08 Sep 1994 



77.6 

4.0 

81.6 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF Rural (2190 

08 Sep 1994 



174.6 

4.0 

178.6 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

08 Sep 1994 



77.6 

4.0 

81.6 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

08 Sep 1994 



223.1 

4.0 

227.1 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

08 Sep 1994 



261 9 

2 7 

264.6 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

08 Sep 1994 



225.9 

2.0 

227.9 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

08 Sep 1994 



230.3 

2.0 

232.3 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

08 Sep 1994 



225.9 

2.0 

227.9 

Kwh/mth) 

5000 KW^ 70 % LF (2555000 

08 Sep 1994 



220 3 

2.0 

222.3 

Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 

08 Sep 1994 



222.7 

2.0 

224.7 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

08 Sep 1994 



230 3 

2 0 

232.3 

Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 

08 Sep 1994 



230.3 

2.0 

232.3 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

08 Sep 1994 



220.3 

2.0 

222.3 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

08 Sep 1994 



220.3 

2.0 

222.3 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

08 Sep 1994 



220.3 

2.0 

222.3 
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ElI’X'TRH 'I l'^': C'apnciU and ( It-ucM'.it inn m Aa 


- Installed capacity (MWO~ Gross generation (Million KwH) 

—Electricity Thermd Hydro Electricity Thermal Hydro % change in 

energy electricity electricity energy electricity electricity total gross 

_ generation 

1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 


1974-75 


1975-76 

68 

1 

67 

181 

1 

180 


1976-77 

73 

7 

67 

178 

2 

176 

-1.4 

1977-78 

71 

4 

67 

223 

3 

220 

25.0 

1978-79 

131 

4 

127 

215 

1 

213 

-3.2 

1979-80 

131 

4 

127 

316 

1 

315 

46.5 

1980-81 

131 

4 

127 

353 

2 

350 

11.7 

1981-82 

134 

7 

127 

370 


370 

4 9 

1982-83 

134 

7 

127 

406 

1 

405 

9.8 

1983-84 

134 

7 

127 

415 


415 ' 

2.1 

1984-85 

134 

7 

127 

389 


389 

-6.1 

1985-86 

134 

7 

127 

355 


355 

-8 G 

1986-87 

134 

7 

127 

301 


301 

-15.1 

1987-88 

134 

7 

127 

463 


463 

53 4 

1988-89 

134 

7 

127 

423 


423 

-8.5 

1989-90 

134 

7 

127 

402 


402 

-4 8 

1990-91 

134 

7 

127 

339 


339 

-15.8 

1991-92 

134 

7 

127 

421 


421 

24 4 

1992-93 

194 

7 

187 

430 


430 

2.1 

1993-94 

194 

7 

187 

584 


584 

35 8 

1994-95 

194 

7 

187 

378 


378 

-35.3 

1995-96 

194 

7 

187 

543 


543 

43.6 



Total *“ Thermal Hydro 


Total Thermal Hydro 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(Million KwH) 


f 

1' 

Energy 

Energy 

Energy 

% change 

'('III'! •<* *' 

1‘ > f |\r (1 

reeejve<l 

rpreived 

availability 

in energy 

>'.< !1 i" ‘ I 


finin 

from other 


availability 



(•a])tivc 

states and 




jil.ilit- 

jilants 

imports* 




1971) 71 

1971 "I 

1972 7.{ 
197:i 7J 


1971 77 

! "<» 



180 


197.7 7t. 

i * » 



177 

-1.5 

197tl 77 

in”? 7^ 

//n 



220 

24.4 


»' 1 



214 

-3.0 

19TS 7M 

r « « 



310 

45.2 

1979 ''ti 

i ‘ ^ 



350 

12.6 

19SJ» ‘‘1 

1 J 



368 

5.1 

19Si 

4, 1 4 



404 

9.9 

1!)S2 ‘‘ I 

3‘ ^ 3 



413 

2.2 

19S;i S'! 

0( • 



393 

-4.8 

19S1 ''7 

7" 

\\\ 


394 

0.2 

J9H.7 

1 8 



307 

-22.1 

19H9 ^<7 

i;) 

\U 

17 

493 

60.7 

19S7 

it 1 

u 


426 

-13.4 

]9.S,S S'i 

1 7 « 

i 

25 

429 

0.7 

I'JS'I 91! 

Jt 111 

i 


394 

-8.2 

1999 91 


11 

hi) 


479 

21.6 

1991 9.! 

« ’ ^ 

{‘i 

20 

490 

2.3 

1992 9,1 

1 > " 

IZ 

“ 11 


641 

30.9 

1<I9.1 9} 


j 1 

10 

476 

-25.8 

1991 

\ \ 



603 

26.8 

1997 91, 


__ _ 




‘Ini ln>i« ' 

\ ( 1 ' 

it\ < ■ .7 HHM15 







March-Apnl 1S99 


Centra tor Uinatu’^s ^ u t 
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ELKC’rHlci r^': Elc'c-tricity Sales in INIegh^lava 


(Million KwH) 


Total 

Sales to 

Sales to 

T & D 

Energy 

Peak 

Peak 

% 

sales 

ultimate 

other 

losses 

require- 

require- 

avail- 

change 


con- 

states 


ment 

ment 

ability 

in total 


sumers 

and 





sales 



exports 



(MW) 

(MW) 



1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 

162 

36 

126 

18 





1976-77 

162 

37 

125 

16 




-0.1 

1977-78 

202 

30 

172 

18 




25.0 

1978-79 

199 

47 

152 

15 




-1.7 

1979-80 

297 

45 

252 

13 




49.5 

1980-81 

318 

41 

277 

32 




7.0 

1981-82 

338 

62 

276 

30 




6.3 

1982-83 

375 

73 

302 

29 




11.0 

1983-84 

382 

92 

289 

31 




1.7 

1984-85 

363 

93 

270 

30 




-4.8 

1985-86 

352 

116 

235 

42 




-3 2 

1986-87 

274 

129 

145 

32 




-21.9 

1987-88 

446 

135 

311 

47 




62.5 

1988-89 

386 

155 

231 

40 




-13.4 

1989-90 

380 

180 

200 

50 




-1.7 

1990-91 

349 

200 

148 

46 




-8.1 

1991-92 

423 

224 

199 

56 


68 

68 

21.4 

1992-93 

433 

238 

196 

57 

289 

69 

69 

2.4 

1993-94 

527 

207 

320 

115 

304 

79 

79 

21.6 

1994-95 

385 

268 

117 

90 

343 

79 

79 

-26.8 

1995-96 

527 

281 

246 

76 

395 

87 

87 

36.8 



March-April 1999 
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Electricity: Ti-iniMin'-'-iMii .md hi-,nil>uii.iii m .Mf-^hnlava 



Trarisnussnm 

& 

distribution 
liiifs 
(Ckt. kill) 

Stq) up 
triuisfonuers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 





64 


1971-72 





71 


1972-73 





103 


1973-74 







1974-75 





185 


1975-76 

3325 

79650 

64500 

27709 

261 

5 

1976-77 

3712 

79650 

64500 

29766 

338 

18 

1977-78 

4168 

79650 

64500 

31307 

396 

47 

1978-79 

3350 

154550 

69200 

27006 

474 

47 

1979-80 

3763 

150550 

62950 

34843 

546 

47 

1980-81 

4184 

150550 

64550 

39328 

700 

47 

1981-82 

5197 

150550 

73590 

44776 

868 

53 

1982-83 

5535 

150550 

70290 

46036 

997 

53 

1983-84 

6452 

207550 

106090 

60470 

1138 

53 

1984-85 

6872 

207550 

141790 

61956 

1262 

56 

1985-86 

7400 

207550 

141790 

64108 

1321 

65 

1986-87 

7762 

207550 

151250 

61606 

1397 

65 

1987-88 

8568 

207550 

150750 

105070 

1622 

65 

1988-89 

10176 

216100 

166750 

105070 

1937 


1989-90 

11479 

221100 

210930 

124898 

2170 

65 

1990-91 

11234 

221100 

232030 

131018 

2271 

65 

1991-92 

11522 

164100 

197900 

136175 



1992-93 

11522 

239100 

197900 

136175 

2384 

65 

1993-94 

12780 

239100 

195460 

163525 

2407 

65 

1994-95 

13341 

239100 

226770 

167961 

2407 

65 

1995-96 

13341 

239100 

226770 

136175 

2407 

65 
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Ei.LCTRJClTV: Tarifis of Mt'gbahn’a State Ek'cincity Board(Mooi^-^i.^yg^ 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



80.0 

5.0 

85.0 

10 KW (1000 KwE/mth) 
Commercial 

01 Sep 1996 



102.5 

5.0 

107.5 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



170.0 

6.0 

176.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Sep 1996 



179.5 

6.0 

185.5 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



50.0 

6.0 

56.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



50.0 

6.0 

56.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Sep 1996 



50.0 

6.0 

56.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Sep 1996 



50.0 

6.0 

56.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Sep 1996 



140.0 

5.0 

145.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Sep 1996 



144.5 

5.0 

149.5 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Sep 1996 



147.9 

5.0 

152.9 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



163.4 

5.0 

168.4 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



162.4 


162.4 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Sep 1996 



157.8 


157.8 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Sep 1996 



162.4 


162.4 

Kwh/mth) 

01 Sep 1996 



157.8 


157.8 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Sep 1996 



152.1 


152.1 


March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
k central 
plants 

Energ}' 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

union jvwn; 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

8 



1 

9 


1971-72 

8 



2 

10 

11.1 

1972-73 

6 



7 

13 

30.8 

1973-74 

4 



9 

13 

2.4 

1974-75 

5 



9 

15 

9.5 

1975-76 

5 



12 

17 

16.1 

1976-77 

12 



7 

• 19 

12.5 

1977-78 

22 



2 

24 

25.9 

1978-79 

31 



2 

33 

37.9 

1979-80 

39 



1 

39 

18.1 

1980-81 

41 



2 

43 

10.2 

1981-82 

51 



3 

54 

26.2 

1982-83 

53 



9 

62 

15.0 

1983-84 

54 



18 

72 

15.3 

1984-85 

60 



20 

80 

11.0 

1985-86 

67 



27 

94 

17.9 

1986-87 

74 



26 

101 

7.0 

1987-88 

100 



30 

130 

29.4 

1988-89 

98 

1 


51 

150 

15.4 

1989-90 

83 

45 


42 

171 

13.6 

1990-91 

134 

18 


35 

187 

9.6 

1991-92 

137 

41 


28 

206 

10.0 

1992-93 

173 

66 


2 

241 

17.3 

1993-94 

151 

105 


2 

258 

7.0 

1994-95 

171 

107 


13 

291 

12.7 

1995 96 

191 

131 


2 

323 

11.1 


*Iii( hirl(’.s (*ncrgy rccoivcd fioin DVC &: BBMB 
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ElIlCTRICITY- TnriH's (4 'liipura Slate Elt'clru-ity Df'j)t.(Tiipu], 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



100.0 


100.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Jun 1992 



100.0 


100.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



140.0 


140.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Jun 1992 



140.0 


140.0 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



50.0 


50.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



50.0 


50.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Jun 1992 



50.0 


50.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Jun 1992 



60.0 


60.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Jun 1992 



100.0 


100.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Jun 1992 



100.0 


100.0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Jun 1992 



140.0 


140.0 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jun 1992 



140.0 


140.0 


Large Industries 
250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 
10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 7o LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 
25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 


March—Apn! 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Econcnv 


285 


wLCTRICITV: Electricih’ Availability in IMizoraiii 


(Million KwH) 


—^ NeT" 

Energy 

Energy 

Energy 

Energy 

% change 

generation 

received 

received 

received 

availability 

in energy 

(own power 

from joint 

from 

from other 


availability 

houses) 

& central 

captive 

states and 




plants 

plants 

imports* 




1970-71 


1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 


1975-76 2 2 


1976-77 

3 



3 

64.4 

1977-78 

2 



2 

-23.3 

1978-79 

2 


3 

5 

102.2 

1979-80 

1 


2 

3 

-31.7 

1980-81 

2 


2 

3 

12.7 

1981-82 

3 


5 

8 

136.9 

1982-83 

5 


8 

13 

60.2 

1983-84 

7 


11 

19 

41.3 

1984-85 

8 


17 

25 

34.3 

1985-86 

15 


18 

33 

33.0 

1986-87 

20 


17 

37 

11.1 

1987-88 

20 


17 

37 

1.1 

1988-89 

21 

5 

21 

46 

23.7 

1989-90 

14 

24 

22 

61 

31.4 

1990-91 

15 

31 

21 

66 

9.3 

1991-92 

12 

52 

11 

75 

12.5 

1992-93 

19 

72 

2 

92 

23.4 

1993-94 

15 

94 

2 

112 

21.0 

1994-95 

20 

95 

8 

123 

9.8 

1995-96 

14 

114 

8 

136 

11.3 

*Includes energy received from DVC & BBMB 



Centre for Monitoring Indian Economy 
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Elijc] Taiilib of Mi^oraiu Slate Elect ik] 1\ D<'jj(.( AJi/ui .mi 


_ (Paise/KwH) 

Wef Average Fuel Cost Tariffs Duty Total 

Rate Adjustment including Teoces Tzn^ifT 

fca 


Domestic 




1 KW (50 Kwk/mth) 

01 Mar 1992 

85.0 

85.0 

10 KW (lOOQ Kwh/mth) 
Commercial 

01 Mar 1992 

93.0 

93.0 

5 KW (200 Kv-h/mth) 

01 Max 1992 

100.0 

100.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Mar 1992 

119.0 

119.0 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Mar 1992 

45.0 

45 0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Mar 1992 

45.0 

45.0 

5 HP 15 5? LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Mar 1992 

45.0 

45 0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Mar 1992 

45.0 

45.0 

, 5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Mar 1992 

95.0 

95.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Mar 1992 

95.0 

95.0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

01 Mar 1992 

95.0 

95.0 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

01 Max 1992 

95.0 

95.0 

Kw'h/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Max 1992 

100.0 

100.0 

Kwh/ mth) 

lOOOO KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1992 

105 0 

105 0 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Mar 1992 

105.0 

105.0 

Kwh/mth) 

25000 KW SO % LF (14600000 

01 Mar 1992 

105 0 

105 0 

Kw’h/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Max 1992 

105.0 

105.0 

Kwh/mth) at 33 K\' 
lOOOO KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1992 

105 0 

105 0 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

01 Mar 1992 

105.0 

105.0 

Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Mar 1992 

105 0 

105 0 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW SO % LF (29200000 

01 Mar 1992 

105.0 

105 0 

Kwh/ mth) at 33 K\' 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 hlar 1992 

105 0 

105 0 


March-Apnl 1 999 


Energy, Centre for Monitoring Inaijn 


"iffTRIClTY: Elcclricit.v A\’;iil,it)ilii \ m Miimpm 


(Million KwH) 


1970 - 71 

1971 - 72 

1972 - 73 

1973 - 74 

1974 - 75 

1975 - 76 

1976 - 77 

1977 - 78 

1978 - 79 

1979 - 80 

1980 - 81 

1981 - 82 

1982 - 83 

1983 - 84 

1984 - 85 

1985 - 86 

1986 - 87 

1987 - 88 

1988 - 89 

1989 - 90 

1990 - 91 

1991 - 92 

1992 - 93 

1993 - 94 

1994 - 95 

1995 - 96 


Net 
generation 
(own power 
houses) 


Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 


12 

12 

12 

15 

16 
12 
19 
16 
24 
17 
12 

9 

6 

3 

2 

2 

2 

12 

2 

3 

4 
3 

3 

4 


63 

106 

135 

151 

191 

190 

242 

260 

252 

281 

269 

304 


Energy 

received 

from 

captive 

plants 


Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 


Energy % change 

availability in energy 

availability 


12 

38 

40 

36 

2 


15 

12 


7 

7 

12 

12 

12 

15 

16 
13 
19 
16 
25 
30 
50 
49 

105 

111 

137 

153 

193 

202 

244 

:^62 

256 

285 

286 
319 


*Includes energy received from DVC & BBMB 


75.2 

0.0 

0.0 

21.9 

6.6 

- 20.3 

51.4 
- 15.7 

53.4 
20.8 

67.9 
- 1.0 

114.2 

5.6 

23.1 

11.5 

26.3 
45 

21.0 

7.5 
- 2.5 

11.4 
0.5 

11.6 
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ELlicrKlcir^ . Tarii+S cjI Maniiau State Elociricity D(^pr.(r\Lun[).i] 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

30 Oct 1992 



70,0 

2.2 

72.2 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

30 Oct 1992 



160.0 

2.2 

162.2 

5 KW (200 Kwh/mth) 

30 Oct 1992 



250.0 

2.2 

252.2 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

30 Oct 1992 



175.0 

2.2 

177 2 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

30 Oct 1992 



70.0 

2.2 

72.2 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

30 Oct 1992 



70.0 

2.2 

72.2 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

30 Oct 1992 



70.0 

2.2 

72.2 

Kwh/mth) 

Small Industries 

30 Oct 1992 



70.0 

2.2 

72.2 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

30 Oct 1992 



78.0 

2.2 

80.2 

KAvh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

30 Oct 1992 



89.0 

2.2 

91.2 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

30 Oct 1992 



93.2 

2.2 

95.4 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

30 Oct 1992 



97.9 

2.2 

100.1 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

30 Oct 1992 



80.0 

2.2 

82.2 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

30 Oct 1992 



77 4 

2 2 

79 6 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

30 Oct 1992 



80.0 

2.2 

82 2 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

30 Oct 1992 



77 4 

2 2 

79 6 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

30 Oct 1992 



74.3 

2.2 

76 5 

Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 

30 Oct 1992 



75.6 

2 2 

7 1 8 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

30 Oct 1992 



80.0 

2.2 

82.2 

Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 

30 Oct 1992 



80 0 

2 2 

82 2 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

30 Oct 1992 



74.3 

2.2 

76 5 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

30 Oct 1992 



74.3 

2 2 

76 5 

Kwh/mth) at 110/132 KV 








Energy, Centre for Monitoring Indian Ecc 
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Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy Energy % change 

received availability in energy 

from other availability 

states and 
imports* 

1970-71 

1 



5 



1971-72 

1 



6 

u 

6 

20.5 

1972-73 




11 

11 

70.2 

1973-74 




22 

22 

103.7 

1974-75 




18 

18 

-16.1 

1975-76 




20 

20 

8.3 

1976-77 




23 

23 

15.8 

1977-78 




24 

25 

7.3 

1978-79 

2 



26 

27 

10.9 

1979-80 

2 



25 

27 

-2.8 

1980-81 

2 



29 

31 

15.2 

1981-82 

1 



48 

50 

61.7 

1982-83 

1 



85 

86 

72.9 

1983-84 

1 



100 

101 

16.9 

1984-85 

1 

24 


59 

84 

-16.4 

1985-86 

1 

64 


37 

102 

20.8 

1986-87 

1 

57 


29 

87 

-14.7 

1987-88 

1 

52 


41 

94 

8.1 

1988-89 


69 


44 

114 

21.8 

1989-90 

12 

70 


9 

92 

-19.6 

1990-91 

1 

84 


36 

122 

33.1 

1991-92 

9 

99 


13 

121 

-0.9 

1992-93 

3 

109 


12 

124 

2.6 

1993-94 

2 

128 



131 

5 5 

1994-95 

3 

112 


6 

121 

-7.3 

1995-96 

3 

145 


20 

168 

38.6 

*Includcs energy leceived from DVC Sz BBMB 




Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 




2D0 


Ellc’I'RK' l j’^ . 'ranfl’s c)i Nd^alaiitl Slal(' l''.lact ] a it v Drja (Xa^al.iiK)j 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Dec 1995 



200.0 


200.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Dec 1995 



275.0 


275.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Dec 1995 



300.0 


300.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Dec 1995 



350.0 


350 0 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Dec 1995 



150.0 


150.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Dec 1995 



150.0 


150.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Dec 1995 



150.0 


150 0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Dec 1995 



150.0 


150.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Dec 1995 



200.0 


200.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Dec 1995 



250.0 


250 0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Dec 1995 



250.0 


250.0 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Dec 1995 



275.0 


275.0 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Dec 1995 



275.0 


275.0 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Dec 1995 



273.0 


275 0 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Dec 1995 



275.0 


275 0 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Dec 1995 



275 0 


275 0 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Dec 1995 



275 0 


275 0 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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I h. 11 h 


"I ^'Uli,uli;il 


107(1 71 

.\rt 

pi'jll't lit iDll 
(dWIl J)il\\l*I 

1|) ) 

ICiicrgy 
K'f'civod 
Ijoin joint 
tcniial 
pliint.s 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

( 

Energy 

availability 

Million KwH) 
% change 
in energy 
availability 

V 1 w 1 -1 

l‘J71 7J 






--- 

1972 73 







1973 71 

1 






1974 7r. 

1 




3 


l!)7r) 7(i 

() 




2 

-35.7 

197G 77 

0 




6 

254.6 

1977 7S 

1) 



2 

8 

29.7 

197S 79 

HI 



1 

7 

-6.4 

1979 SO 

III 



3 

13 

68.9 

19S0 SI 

13 



1 

11 

-10.2 

1981 S‘J 

1 7 



1 

15 

28.7 

19K2 S.3 

19 



2 

18 

25.0 

198.3 8 1 

2 1 



3 

22 

22.0 

1984 8.J 

2.'j 



4 

25 

14.2 

198.') M) 

111 



9 

34 

31.8 

1980 87 

.31 



7 

9 

38 

40 

12.2 

6.2 

1987 88 

.19 










6 

46 

15.0 

1988 89 

11 



16 

57 

24.4 

1989 90 

17 



16 

60 

5.2 

1990 91 

40 



26 

72 

20.5 

1991 9'J 

18 



21 

69 

-4.1 

1992 9.3 

70 

7 


17 

72 

3.8 

199.3 9 1 

79 

40 



106 

46.7 

1994 9.7 

01 

47 


2 

113 

7.0 

199.') ')(, 

(.1 

79 


1 

120 

6.4 

Min lii<|<-, 

i-HflJ'.V Ifi I'M !■( 

1 liniii I )\’( ’ 

llIiiMB 







SV, Centre for Manitotfudhiii flroiuimv 


Msrch-Apnl 1999 
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ELECIHKMrv: Tarills of Aniiiadial Pradesh Stale' Elcniricitv Dej)t (Aniiiachal J^iadesli] 


___ (Paise/KwH) 

Wef Average Fuel Cost Tariffs Duty Total 

Rate Adjustment including Taxes Tariff 

fca 


Domestic 




1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Mar 1993 

95.0 

95.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Mar 1993 

135.0 

135.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Mar 1993 

210.0 

210.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Mar 1993 

235.0 

235.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Max 1993 

185.0 

185.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Mar 1993 

185.0 

185.0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

01 Mar 1993 

185.0 

185.0 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

01 Mar 1993 

195.0 

195.0 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Mar 1993 

250.0 

250.0 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1993 

250.0 

250.0 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Mar 1993 

250.0 

250.0 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Mar 1993 

250 0 

250.0 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV' 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV' 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Mar 1998 

250.0 

250.0 


March-AprH 1999 
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ELEriHK‘1 '1^ r.lr(ni(ii\ -\\;)ilal)ilit\ m Sikkim 



rr~:-------- fMillion 

J.\Ot 

generation 
(own jjower 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy % change 

availability in energv 

availability 


1971 72 
1972-73 
1973 74 
1974-75 
1975 76 
1976-77 


1977 78 

7 


2 

10 


1978-79 

7 


3 

10 

5.5 

1979- SO 

5 



5 

-50.8 

1980- 81 

2 

13 


15 

195.4 

1981 82 

27 



27 

80.2 

1982-83 

22 



22 

-16.3 

1983 84 

25 



25 

11.4 

1984-85 

26 



26 

3.9 

1985 86 

30 



30 

16.0 

1986 -87 

31 



31 

1.0 

1987 88 

29 

1 

3 

33 

8.8 

1988-89 

26 

5 

5 

36 

9.2 

1989 90 

31 

9 

14 

54 

48.9 

1990-91 

35 

10 

19 

63 

17.4 

1991 92 

33 

12 

21 

66 

4.8 

1992-93 

39 

8 

17 

63 

-4.7 

1993 94 

46 

12 

11 

70 

10.1 

1994-95 

56 

21 

6 

84 

20.0 

1995 96 

61 

31 

6 

97 

16.5 


*Jn( hide's e'lK'if^v ictcivcd from DVC &: BBMB 
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L-jJ-c 1 HK’N y- rinlls nl Sikkim St.ttc l■^l^^(ln(ll\ lJ(^pi (Sikkim) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW Urban (50 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



95 0 


95.0 

1 KW Rural (50 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



65.0 


65.0 

10 KW Urban (1000 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



164.0 


164 0 

10 KW Rural (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Dec 1997 



116.0 


116.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



232.5 


232.5 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Dec 1997 



244.4 


244 4 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



170 0 


170 0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



170.0 


170.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

01 Dec 1997 



170.0 


170.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Dec 1997 



172 0 


172.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

01 Dec 1997 



170.0 


170.0 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Dec 1997 



176 G 


176.6 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Dec 1997 



185.8 


185.8 

50 KW 40 % LF (14600 
K-wh/mth) at 11 KV 

01 Dec 1997 



121.8 


121.8 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


ElKC 1 A\ ailril)i]jlV iij AiKlaiJidii lV Nuobar 


(Million KwH) 


Net 

Energy 

Energy 

Energy 

Energy 

% change 

generation 

received 

received 

received 

availability 

in energy 

(own power 

from joint 

from 

from other 


availability 

houses) 

& central 

captive 

states and 




plants 

plants 

imports* 




1970-71 

4 

1971 72 

5 

1972-73 

5 

1973 74 

5 

1974-75 

5 

1975 7G 

6 

1976-77 

7 

1977 78 

8 

1978-79 

6 

1979 80 

6 

1980-81 

7 

1981 82 

11 

1982-83 

12 

1983 84 

14 

1984-85 

17 

1985 8G 

19 

1986 87 

22 

1987 88 

29 

1988-89 

32 

1989 90 

34 

1990-91 

38 

1991 92 

50 

1992-93 

60 

1993 94 

G7 

1994 -95 

I'lOf) 9G 

72 

81 


4 


5 

19.9 

5 

10.8 

5 

47 

5 

-11.1 

6 

29.1 

7 

10.6 

8 

13.2 

9 

14.3 

10 

10.6 

10 

3.2 

12 

20.5 

14 

17.5 

17 

16.2 

19 

13.9 

21 

9.8 

25 

18.5 

31 

27 2 

34 

8.3 

35 

4.7 

40 

11.9 

50 

27.3 

60 

20.1 

67 

10.8 

72 

7.9 

81 

12 6 


’*'Iij('hid(‘.s f'lK'i’gy rc'ccivcd from 


DVC & BBMB 


29-') 
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Ei.KCTRlC’ri’^': Cajjacity and G('ii(a‘at,ion in Giijaiar 


Installed capacity (MW) _Gross generation (Million KwH) 



Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricit 3 '’ 

Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

% change in 
total gross 
generation 

1970-71 

907 

697 


4176 

2968 



1971-72 

904 

694 


4048 

3453 


-3.0 

1972-73 

1183 

973 


5184 

4618 


28.1 

1973-74 

954 

954 


4678 

4678 


-9.7 

1974-75 

1173 

948 

225 

5530 

5080 

450 

18.2 

1975-76 

1361 

1061 

300 

5588 

4758 

830 

1 0 

1976-77 

1595 

1295 

300 

6361 

5089 

1273 

13.8 

1977-78 

1711 

1411 

300 

7134 

5842 

1292 

12.2 

1978-79 

2216 

1916 

300 

7991 

6830 

1161 

12.0 

1979-80 

2212 

1912 

300 

8852 

7646 

1206 

10.8 

1980-81 

2197 

1897 

300 

9363 

8475 

888 

5.8 

1981-82 

2407 

2107 

300 

10207 

9068 

1139 

90 

1982-83 

2576 

2276 

300 

10778 

10367 

410 

5.6 

1983-84 

2786 

2486 

300 

11998 

10908 

1091 

11.3 

1984-85 

3106 

2806 

300 

12314 

11687 

626 

2.6 

1985-86 

3316 

3016 

300 

12934 

12643 

291 

5.0 

1986-87 

3527 

3227 

300 

14625 

14144 

481 

13.1 

1987-88 

3863 

3558 

305 

17160 

16802 

357 

17.3 

1988-89 

3973 

3668 

305 

17786 

16815 

971 

3 6 

1989-90 

4220 

3855 

365 

19733 

18735 

997 

10.9 

1990-91 

4395 

3970 

425 

19875 

18351 

1524 

0.7 

1991-92 

4737 

4312 

425 

20801 

19967 

833 

4.7 

1992-93 

4891 

4466 

425 

23045 

22385 

659 

10.8 

1993-94 

4938 

4511 

427 

24121 

22908 

1213 

4.7 

1994-95 

4939 

4512 

427 

24934 

23559 

1375 

3.4 

1995-96 

5329 

4842 

487 

25993 

25255 

738 

4 2 



Total "^Thernuii Hydro Total “^‘Thermal '^Hydio 


March—Apnl 1999 
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(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

2737 

1097 

56 


3890 


1971-72 

3202 

539 

123 

351 

4215 

84 

1972-73 

4293 

475 

115 


4883 

15.8 

1973-74 

4330 

881 

61 


5272 

8.0 

1974-75 

5122 

670 

102 


5894 

11.8 

1975-76 

5189 

972 

79 


6240 

5.9 

1976-77 

5917 

773 

56 


6745 

8.1 

1977-78 

6492 

841 

48 


7381 

9.4 

1978-79 

7274 

999 

60 


8333 

12.9 

1979-80 

8010 

799 

15 

15 

8838 

6 1 

1980-81 

8517 

918 

13 

10 

9458 

7.0 

1981-82 

9309 

872 

5 


10186 

7.7 

1982-83 

9790 

679 

31 

200 

10700 

5.0 

1983-84 

10860 

851 

46 

189 

11946 

11.7 

1984-85 

11106 

1399 

51 

285 

12841 

7.5 

1985-86 

11588 

1549 

39 

698 

13874 

8.0 

1986-87 

13072 

1536 

53 

692 

15354 

10.7 

1987-88 

15338 

1804 

76 

526 

17743 

15.6 

1988-89 

15901 

2657 

36 

384 

18977 

7.0 

1989-90 

17698 

3051 

8 

491 

21247 

12.0 

1990-91 

18184 

4344 

7 

563 

23099 

8.7 

1991-92 

18770 

5013 

356 

849 

24987 

8.2 

1992-93 

20710 

4811 

386 

225 

26132 

4.6 

1993-94 

21751 

6214 

537 


28502 

91 

1994-95 

22555 

6732 

282 


29568 

3.7 

1995-96 

23453 

8995 

347 


32795 

10.9 


*Iiicludes onergy received from DVC &c BBMB 



Centre for Monitoring Indian Economy 
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Electricity: Electricity Sales in Gujai-at 


(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 
and 
exports 

T &: D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

3326 

3322 

4 

565 





1971-72 

3539 

3535 

5 

676 




6.4 

1972-73 

3945 

3940 

5 

938 




11.5 

1973-74 

4178 

4405 

133 

1094 




5.9 

1974-75 

4805 

4793 

12 

1089 




15.0 

1975-76 

5088 

5012 

76 

1153 




5.9 

1976-77 

5510 

5500 

10 

1235 




8.3 

1977-78 

6090 

6079 

11 

1291 




10.5 

1978-79 

6934 

6852 

83 

1399 




13.9 

1979-80 

7342 

7306 

36 

1496 




5.9 

1980-81 

7573 

7566 

8 

1884 

9301 



3.2 

1981-82 

8126 

8106 

20 

2060 

9976 



7.3 

1982-83 

8438 

8401 

37 

2261 

10722 



3.8 

1983-84 

9404 

9303 

102 

2542 

11751 



11.4 

1984-85 

9751 

9717 

34 

3089 

12565 



3.7 

1985-86 

10393 

10353 

40 

3480 

14128 



6.6 

1986-87 

11628 

11570 

58 

3726 

15968 



11.9 

1987-88 

13837 

13403 

434 

3906 

18164 



19.0 

1988-89 

15178 

14597 

581 

3799 

18854 



9.7 

1989-90 

16562 

15993 

569 

4685 

21565 



9.1 

1990-91 

17685 

17255 

430 

5414 

23305 



6.8 

1991-92 

19099 

18934 

165 

5888 

25505 

4365 

3568 

8.0 

1992-93 

20330 

20000 

330 

5802 

26500 

4835 

3907 

6.4 

1993-94 

22571 

22505 

66 

5931 

29860 

4980 

4327 

11.0 

1994-95 

23397 

23393 

4 

6171 

31985 

5410 

4734 

3.7 

1995-96 

25898 

25882 

15 

6898 

36895 

6100 

4584 

10.7 
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(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

243 

108 

405 

350 

2051 

151 


13 

1971-72 

259 

113 

421 

406 

2176 

144 


15 

1972-73 

276 

126 

661 

452 

2250 

157 


17 

1973-74 

317 

146 

628 

424 

2355 

157 


17 

1974-75 

373 

164 

1009 

487 

2569 

174 


19 

1975-76 

415 

171 

869 

529 

2818 

188 


21 

1976-77 

467 

222 

923 

593 

2962 

204 

103 

27 

1977-78 

520 

255 

1020 

645 

3278 

216 

121 

25 

1978-79 

576 

287 

nil 

722 

3765 

236 

129 

28 

1979-80 

627 

281 

1247 

764 

3964 

252 

136 

36 

1980-81 

675 

284 

1334 

795 

4045 

262 

136 

35 

1981-82 

748 

319 

1316 

882 

4398 

268 

133 

40 

1982-83 

853 

339 

1387 

■ 981 

4399 

272 

128 

42 

1983-84 

934 

401 

1428 

1060 

5011 

296 

129 

44 

1984-85 

1044 

420 

1633 

1168 

4937 

328 

140 

46 

1985-86 

1177 

449 

1723 

1252 

5221 

374 

163 

48 

1986-87 

1332 

513 

2203 

1570 

5359 

349 

190 

52 

1987-88 

1437 

564 

3857 

1433 

5491 

350 

215 

56 

1988-89 

1519 

548 

4415 

1739 

5745 

355 

216 

60 

1989-90 

1726 

612 

5155 

1910 

5902 

383 

243 

63 

1990-91 

1907 

662 

5680 

2100 

6167 

417 

257 

67 

1991-92 

2109 

719 

6977 

2391 

5962 

432 

274 

71 

1992-93 

2268 

761 

7804 

2495 

5847 

456 

295 

74 

1993-94 

2513 

885 

8667 

2981 

6584 

480 

318 

77 

1994-95 

2723 

944 

8478 

3175 

7210 

485 

301 

78 

1995-96 

3074 

1052 

10152 

3449 

7275 

467 

331 

83 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Eli-:c riU( '1 1 Transiiii.'^.sioii and Dibtiil)iili()ii m Gujarat 



Transmission Step up Step down Distribution Number of 

transformers transformers transformers villages 

distribution electrified 

lines 

(Ckt. km) (KVA) (KVA) (KVA) (Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

62439 

650050 

2420630 

1253260 

3907 


1971-72 

70717 

665550 

2605800 

1442980 

4706 


1972-73 

79195 

1012220 

2835000 

1626160 

5260 


1973-74 

83341 

1043770 

3757890 

1707170 

5676 

102683 

1974-75 

92024 

1365370 

4332540 

2128790 

6026 

117723 

1975-76 

99163 

1584370 

5306250 

2327602 

6307 

121854 

1976-77 

109765 

1996220 

5664750 

2597196 

7108 

137916 

1977-78 

114888 

1958700 

5779250 

2826831 

8121 

156028 

1978-79 

125421 

266870 

6621250 

3084394 

9464 

177798 

1979-80 

139957 

2689220 

6676250 

3374773 

10867 

202853 

1980-81 

152092 

2676420 

8427250 

3618874 

12515 

231226 

1981-82 

164817 

3170420 

8608640 

4180165 

13429 

251616 

1982-83 

173089 

3410420 

9295250 

4633741 

14030 

261761 

1983-84 

174005 

3396420 

9895250 

4924270 

14930 

273762 

1984-85 

198823 

3804420 

10580027 

6855318 

16135 

292387 

1985-86 

211554 

4014420 

11110750 

5777976 

16957 

317403 

1986-87 

220200 

4298420 

12448750 

6224236 

17651 

338046 

1987-88 

238326 

4416920 

13752250 

6594813 

17867 

378339 

1988-89 

252830 

4720500 

15465000 

7329985 

17892 


1989-90 

266776 

4650500 

17308000 

8039946 

17892 

437660 

1990-91 

272736 

4686130 

17383000 

8696317 

17892 

462723 

1991-92 

285767 

5833130 

20291500 

9283236 



1992-93 

295238 

6120130 

22063500 

9946111 

17892 

512780 

1993-94 

302696 

6000130 

22204250 

10698376 

17892 

531546 

1994-95 

310621 

6000130 

27989250 

12296438 

17892 

551551 

1995-96 

313625 

6000130 

27989250 

12296438 

17892 

568858 
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(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW Urban (50 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

67.6 

104.0 

171.6 

29.1 

200.7 

1 KW Rural (50 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

67.6 

104.0 

171.6 

15.6 

187.2 

10 KW Urban (1000 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

173.1 

124.0 

297.1 

74.4 

371.5 

10 KW Rural (1000 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

173.1 

124.0 

297.1 

39.8 

336.9 

Commercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

207.5 

123.9 

331.4 

100.6 

432.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

219.4 

123.9 

343.2 

106.4 

325.8 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

22 Oct 1996 
22 Oct 1996 
22 Oct 1996 

22 Oct 1996 

22 Oct 1996 

127.5 

123.9 

76.7 

76.6 

51.1 

61.2 

251.3 

17.2 

76.7 

76.6 

51.1 

61.2 

268.6 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

127.5 

123.9 

251.4 

17.2 

268.6 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

157.8 

123.9 

281.7 

21.3 

303.0 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

152.7 

123.9 

276.5 

21.0 

297.5 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

185.8 

121.0 

306.8 

44.6 

351.4 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

233.5 

121.0 

354.6 

56.0 

410.6 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

246.3 

121.0 

367.4 

59.1 

426.5 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

236.4 

121.0 

357.5 

56.8 

414.2 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) 

22 Oct 1996 

225.4 

121.0 

346.4 

54.1 

400.5 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 
lOOOO KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 
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Electricity: Tariffs of Ahmadabad Electricity Co. Ltd.(Ahmadabad'i 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

18 Dec 1996 

64.5 

147.9 

212.4 

28.6 

241.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

18 Dec 1996 

147.9 

147.9 

295.9 

65.6 

361.4 

5 KW (200 Kwh/mth) 

18 Dec 1996 

191.1 

147.9 

339.0 

123.8 

462.9 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

18 Dec 1996 

229.1 

147.9 

377 0 

148.4 

525.4 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

18 Dec 1996 

100.0 

147.9 

247.9 

5.1 

253.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

18 Dec 1996 

100.0 

147.9 

247.9 

5.1 

253.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

18 Dec 1996 

100.0 

147.9 

247,9 

5.1 

253.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

18 Dec 1996 

99.4 

147.9 

247.4 

5.1 

252.4 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

IS Dec 1996 

123.8 

147.9 

271.7 

17.1 

288.7 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

18 Dec 1996 

125.9 

147.9 

273 8 

17.4 

291.2 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

18 Dec 1996 

123.9 

147.9 

271.8 

17.1 

288.9 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

18 Dec 1996 

150.9 

147.9 

298.8 

20.8 

319.6 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

18 Dec 1996 

169.1 

135.1 

304.1 

41.4 

345.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

18 Dec 1996 

176.2 

135.1 

311 3 

43.2 

354.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

18 Dec 1996 

181.9 

135.1 

317.0 

44.6 

361.5 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

18 Dec 1996 

176.2 

135.1 

311.2 

43 1 

354.4 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

18 Dec 1996 

168.1 

135.1 

303.1 

41.2 

344.3 


Kwh/mth) at 33 KV’’ 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 


March-April 1999 
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Installed capacity (MW) ' 
Electricity Thermal Hydro 

energy electricity electricity 


_ Gross generation 

Electricity Thermal 
energy electricity 


(Million KwH) 

Hydro % change in 
electricity total gross 


1970- 71 

1971- 72 

1972- 73 

1973- 74 

1974- 75 

1975- 76 

1976- 77 

1977- 78 

1978- 79 

1979- 80 

1980- 81 

1981- 82 

1982- 83 

1983- 84 

1984- 85 

1985- 86 

1986- 87 

1987- 88 

1988- 89 

1989- 90 

1990- 91 

1991- 92 

1992- 93 

1993- 94 

1994- 95 

1995- 96 


2119 

2109 

2128 

1822 

2070 

2480 

2600 

2822 

3322 

3552 

3992 

4322 

4862 

5572 

5995 

6884 

7011 

7272 

7482 

8208 

8705 

9207 

9129 

9339 

9987 

10027 


1065 

1055 

1074 

978 

1215 

1305 

1425 

1625 

2045 

2255 

2675 

3005 

3545 

4255 

4675 

5527 

5527 

5737 

5947 

6657 

7135 

7635 

7545 

7755 

8247 

8247 






generation 

844 

9134 

3392 

4533 


844 

10314 

4702 

5017 

12.9 

844 

10465 

5958 

3940 

1.5 

844 

9823 

5148 

4675 

-6.1 

855 

1175 

10795 

10787 

5620 

6034 

5175 

4753 

9.9 

1175 

12713 

7223 

5490 

17.9 

1197 

14482 

8198 

6284 

13.9 

1277 

15491 

8451 

7040 

7.0 

1297 

15504 

9555 

5948 

0.1 

1317 

17664 

11216 

6448 

13.9 

1317 

18682 

12349 

6333 

5.8 

1317 

20138 

14415 

5723 

7.8 

1317 

21912 

15734 

6178 

8.8 

1320 

24147 

18408 

5739 

10.2 

1357 

26440 

21201 

5239 

9.5 

1484 

29090 

24245 

4845 

10.0 

1535 

32172 

28164 

4008 

10.6 

1535 

31936 

26254 

5682 

-0.7 

1551 

34551 

29554 

4997 

8.2 

1570 

36439 

30819 

5621 

5.5 

1572 

39200 

33377 

5823 

7.6 

1584 

38607 

33504 

5103 

-1.5 

1584 

41417 

35572 

5845 

7.3 

1740 

46561 

40053 

6508 

12.4 

1780 

50699 

46138 

4561 

89 


Installed capacity 
(MW) 


70000- Gross generation 
(Millinn KwH) 




1970-71 1975-76 


1985-86 1990-91 


1995-96 1970-71 


Thermal 
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ELKC^rinciT^': Elcc-I ricily Availahiljty ii] ]\Ialiaira 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
&c central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

7616 

1157 


100 

8873 


1971-72 

9319 

546 


217 

10082 

13.6 

1972-73 

9437 

559 


158 

10153 

0.7 

1973-74 

9399 

1009 


217 

10626 

4.7 

1974-75 

10346 

795 


141 

11282 

6.2 

1975-76 

10290 

1166 


122 

11578 

2.6 

1976-77 

12077 

1489 


12 

13578 

17.3 

1977-78 

13818 

1313 


56 

15187 

11.9 

1978-79 

14786 

1339 


174 

16299 

7.3 

1979-80 

14648 

1050 


93 

15792 

-3.1 

1980-81 

16597 

907 


42 

17546 

11.1 

1981-82 

17339 

1102 


82 

18522 

5.6 

1982-83 

18772 

779 


128 

19679 

6.2 

1983-84 

20430 

990 

7 

295 

21722 

10 4 

1984-85 

22368 

1465 

101 

89 

24024 

10.6 

1985-86 

24478 

2502 

36 

125 

27141 

13.0 

1986-87 

26935 

2261 

24 

35 

29256 

7.8 

1987-88 

29713 

1416 

30 

349 

31508 

7 7 

1988-89 

29423 

3200 

31 

548 

33202 

5.4 

1989-90 

31977 

6224 

50 

549 

38800 

16.9 

1990-91 

33604 

5060 

31 

401 

39096 

0.8 

1991-92 

36360 

5999 

19 

122 

42500 

8.7 

1992-93 

35709 

6607 

3 

327 

42647 

0.3 

1993-94 

38266 

6874 


95 

45235 

6.1 

1994-95 

43142 

6617 

27 

5 

49792 

10.1 

1995-96 

47054 

9053 

29 

52 

56188 

12.8 


*Includes energy received from DVC & BBMB 
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(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 

and 

exports 

T&D 

losses 

Energy 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

7660 

7650 

10 

1213 





1971-72 

8806 

8441 

365 

1276 




15.0 

1972-73 

8900 

8814 

86 

1254 




1.1 

1973-74 

8888 

8812 

76 

1738 




-0.1 

1974-75 

9447 

9371 

76 

1835 




6.3 

1975-76 

9599 

9490 

109 

1978 




1.6 

1976-77 

11193 

10802 

391 

2385 




16.6 

1977-78 

12619 

11749 

870 

2569 




12.7 

1978-79 

13313 

12894 

418 

2986 




5.5 

1979-80 

13113 

12920 

193 

2679 




-1.5 

1980-81 

14399 

14037 

362 

3147 

20281 



9.8 

1981-82 

15337 

14933 

404 

3185 

22595 



6.5 

1982-83 

16267 

15392 

875 

3412 

23038 



6.1 

1983-84 

17993 

16908 

1085 

3729 

24337 



10.6 

1984-85 

20310 

19059 

1251 

3714 

24055 



12.9 

1985-86 

22886 

20963 

1923 

4254 

25957 



12.7 

1986-87 

24542 

22333 

2209 

4714 

28945 



7.2 

1987-88 

26562 

24109 

2453 

4946 

30924 



8.2 

1988-89 

27583 

26263 

1320 

5620 

32858 



3.8 

1989-90 

31989 

29012 

2977 

6811 

36622 



16.0 

1990-91 

31958 

30755 

1203 

7138 

39502 



-0.0 

1991-92 

34589 

33354 

1235 

7911 

42070 

6830 

6235 

8.2 

1992-93 

34755 

34428 

327 

7892 

43970 

7420 

6385 

0.5 

1993-94 

37167 

36764 

402 

8068 

44895 

7800 

7014 

6.9 

1994-95 

41091 

40888 

203 

8701 

49525 

8310 

7357 

10.6 

1995-96 

45954 

45597 

357 

10234 

56110 

8950 

8094 

11 8 
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ELl':CTl-iiC’l'J'\ . CoiihUin(n’-\vis(' Ek'cli iciry S;il(‘s iii Maharashtra 


(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

732 

547 

357 

718 

4594 

220 

422 

62 

1971-72 

779 

662 

412 

769 

4910 

248 

661 

0 

1972-73 

812 

574 

457 

820 

5164 

227 

671 

89 

1973-74 

830 

562 

488 

834 

5247 

240 

505 

106 

1974-75 

969 

587 

668 

871 

5403 

266 

486 

122 

1975-76 

1049 

745 

803 

919 

5015 

297 

658 

3 

1976-77 

1170 

880 

919 

1024 

5685 

341 

777 

6 

1977-78 

1303 

844 

1055 

1015 

6175 

368 

804 

185 

1978-79 

1423 

914 

1381 

1142 

6651 

392 

786 

204 

1979-80 

1620 

899 

1344 

1183 

6459 

420 

812 

184 

1980-81 

1779 

955 

1724 

1240 

6892 

491 

766 

190 

1981-82 

1939 

1088 

1879 

1311 

7261 

512 

735 

207 

1982-83 

2199 

1129 

2345 

1360 

6868 

577 

692 

222 

1983-84 

2375 

1198 

2541 

1451 

7834 

608 

671 

231 

1984-85 

2702 

1297 

3373 

1541 

8473 

648 

787 

238 

1985-86 

2977 

1406 

3667 

1674 

9466 

730 

785 

259 

1986-87 

3337 

1398 

4057 

1727 

9837 

838 

734 

404 

1987-88 

3834 

1777 

4459 

1744 

10311 

931 

824 

228 

1988-89 

4150 

1844 

5286 

1844 

10924 

970 

853 

393 

1989-90 

4684 

2014 

6148 

2929 

10998 

1082 

868 

289 

1990-91 

5066 

2097 

6604 

2107 

12557 

1131 

884 

309 

1991-92 

5571 

2220 

8406 

2151 

12509 

1230 

930 

337 

1992-93 

6116 

2142 

8068 

3242 

12092 

1372 

1172 

224 

1993-94 

6465 

2446 

8923 

2419 

13405 

1576 

1233 

297 

1994-95 

6853 

2566 

11736 

2605 

14046 

1514 

1329 

239 

1995-96 

7734 

2863 

13621 

2593 

15455 

1626 

1346 

359 
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Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

126180 

2490180 

5797170 

2502330 

12197 


1971-72 

165378 

2489430 

6246670 

2764720 

13661 


1972-73 

146837 

2545280 

6697370 

7229620 

15155 


1973-74 

160673 

2867930 

5048510 

3111430 

16933 

342265 

1974-75 

167374 

3105610 

8055000 

3717010 

16643 

380844 

1975-76 

182974 

4118875 

8173062 

3865296 

19309 

412068 

1976-77 

195382 

3742775 

10287700 

4006627 

20206 

448796 

1977-78 

213547 

4037525 

11677644 

3744006 

21480 

488706 

1978-79 

233730 

4127400 

12171550 

5140857 

23384 

537295 

1979-80 

286971 

4627400 

14598215 

5478383 

25457 

597474 

1980-81 

280432 

5377400 

16733395 

5930423 

27625 

668058 

1981-82 

296074 

5798000 

18038845 

6349846 

28850 

619290 

1982-83 

313686 

6208000 

23806057 

6687331 

30577 

790645 

1983-84 

328583 

6948000 

24562557 

6983113 

32024 

858800 

1984-85 

348618 

, 7448000 

25299782 

7505380 

33218 

935356 

1985-86 

372884 

8602400 

27065642 

8129732 

33779 

1014157 

1986-87 

400071 

9316446 

28850642 

8945230 

37054 

1118923 

1987-88 

425392 

9621446 

30354692 

9404128 

37870 

1235700 

1988-89 

458422 

9846446 

34574442 

10219688 

39106 


1989-90 

467201 

11457046 

35194942 

10561362 

39106 

1512786 

1990-91 

476042 

10771000 

34712942 

10471176 

39106 

1614773 

1991-92 

483231 

10081475 

32030000 

10682376 



1992-93 

482415 

10542475 

37050800 

12930534 

39106 

1760976 

1993-94 

483698 

10808475 

37050800 

13159257 

39106 

1826064 

1994-95 

484997 

10814475 

37702800 

23591886 

39106 

1921446 

1995-96 

475710 

10718475 

41754800 

23591886 

39106 

2025973 
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EiJlC'TRIc:!'] TariHs of IMaharaslitra Stat'(^ Eh'ctricit y Bc)arcI(AIaliaiaslit ra) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taoces 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

60.0 

24.0 

84.0 

6.0 

90.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Jul 1996 

295.0 

24.0 

319.0 

29.5 

348.5 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

359.0 

24.0 

383.0 

35.9 

418.9 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Jul 1996 

421.0 

24.0 

445.0 

42.1 

463.1 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

50.0 

24.0 

74.0 


74.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

50.0 

24.0 

74.0 


74.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Jul 1996 



40.9 


40.9 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Jul1996 



38.3 


38.3 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Jul 1996 

191.7 

24.0 

215.7 

9.6 

225.3 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Jul 1996 

191.7 

24.0 

215.7 

9.6 

225.3 

Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

187.4 

24.0 

211.4 

9.4 

220.8 

Medium Industries 







50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

381.1 

24.0 

405.1 

19.1 

424.1 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

340.4 

24.0 

364.4 

17.0 

381.4 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Jul 1996 

352.7 

24 0 

376.7 

17.6 

394.3 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Jul 1996 

369.8 

24.0 

393.8 

18.5 

412.3 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Jul 1996 

352.7 

24.0 

376 7 

17.6 

394.3 

Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

341.3 

24.0 

365.3 

17.1 

382.3 


5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 
10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 
25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 
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Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

traiE 

Duty 

Taxes 

ie/ j\wn; 
Total 
Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Aug 1994 



75.0 

7.5 

82.5 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Aug 1994 

246.3 

73.9 

320.2 

24.6 

344.8 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Aug 1994 

375.0 

73.9 

448.9 

37.5 

486.4 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 
Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Aug 1994 

518.8 

73.9 

592.7 

51.9 

644.5 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Aug 1994 

347.6 

73.9 

421.5 

17.4 

438.9 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Aug 1994 

378.8 

73.9 

452.7 

18.9 

471.6 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

01 Aug 1994 

390.6 

73.9 

464.5 

19.5 

484.0 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

01 Aug 1994 

407.1 

73.9 

481.0 

20.4 

501.3 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Aug 1994 

232.5 

73.9 

306.4 

11.6 

318.1 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Aug 1994 

226.0 

73.9 

299 9 

11 4 

311.2 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Aug 1994 

232.5 

73.9 

306.4 

11.6 

318.1 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Aug 1994 

226 0 

73.9 

299 9 

11.3 

311 2 

Kwh/mth) 

oOOO KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 K\’ 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Aug 1994 

217.7 

73 9 

291.6 

10.9 

302.5 
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Elkc:thk‘1 J’\ : Tarifl's ot 13 S K S Botiih.iN- ) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Taxes 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Mar 1997 



138.0 

13.8 

151.8 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Mar 1997 

338.0 

48.0 

386.0 

33.8 

419.8 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Mar 1997 

466.0 

48.0 

514.0 

46.6 

560.6 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Mar 1997 

01 Mar 1997 
01 Mar 1997 
01 Mar 1997 

01 Max 1997 

509.9 

48.0 

557.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

51.0 

608.9 

50 0 
50.0 
50.0 

50.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Max 1997 

449.4 

48.0 

497.4 

22.5 

519.9 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Max 1997 

460.4 

48 0 

508.4 

23.0 

531 4 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 

01 Max 1997 

466.7 

48.0 

514.7 

23.3 

538.0 

Kwh/mth) 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 

01 Max 1997 

424.0 

48.0 

472.0 

21.2 

493.2 

Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Mar 1997 

337.2 

48.0 

385.2 

16.9 

402.1 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1997 

306 8 

48.0 

354.8 

15.3 

370.2 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Mar 1997 

312.5 

48.0 

360.5 

15.6 

376.1 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Mar 1997 

305.6 

48 0 

353 6 

15.3 

368 9 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 K^’ 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 K\' 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Mar 1997 

296.4 

48.0 

344.4 

14.8 

359.2 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Rate 

Fuel Cost 
Adjustment 

Tariffs 

including 

fca 

Duty 

Tajces 

Total 

Tariff 

Domestic 

1 KW (50 Kwh/mth) 

10 KW (1000 Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

281.3 

60.0 

341.3 

28.1 

369.4 

Corniuercial 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

293.3 

60.0 

353.3 

29.3 

382.6 

50 KW (4000 Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

281.3 

60.0 

341.3 

28.1 

369.4 

Agriculture 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 

Small Industries 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

281.3 

60.0 

341.3 

14.1 

355.3 

10 HP 25 % LF (1361 

Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

281.3 

60.0 

341.3 

14.1 

355.3 

10 KW 30 % LF (2190 
Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

281.3 

60.0 

341.3 

14.1 

355.3 

Medium Industries 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

273.3 

60.0 

333.3 

13.7 

346.9 

Large Industries 

250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

249 3 

60.0 

309.3 

12.5 

321.7 

5000 KW 60 % LF (2190000 
Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

240 2 

60.0 

300.2 

12.0 

312.2 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

01 Nov 1996 

249.3 

60.0 

309.3 

12.5 

321.7 

10000 KW 60 % LF (4380000 
Kwh/ mth) 

01 Nov 1996 

240.2 

60 0 

300.2 

12.0 

312.2 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh /mth) 

01 Nov 1996 

228.9 

60.0 

288.9 

11.5 

300.4 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 K^' 

01 Nov 1996 

233 8 

60.0 

293-8 

11.7 

305.5 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Nov 1996 

249.3 

60.0 

309.3 

12.5 

321.7 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Nov 1996 

249 3 

60.0 

309.3 

12.5 

321.7 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Nov 1996 

228.9 

60 0 

288.9 

11.5 

300.4 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

01 Nov 1996 

228 9 

60 0 

288.9 

11.5 

300.4 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 110/132 KV 
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EliicTUK'I 1 Y: Electricity Availabjlit\' jii Gcja 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

5 



89 

94 


1971-72 

6 



97 

103 

9.1 

1972-73 

5 



112 

117 

14.4 

1973-74 




144 

144 

22.3 

1974-75 




154 

154 

7.2 

1975-76 




177 

177 

15 0 

1976-77 




196 

196 

10.4 

1977-78 




208 

208 

6 2 

1978-79 




239 

239 

15.3 

1979-80 




359 

359 

49.8 

1980-81 




340 

340 

-5.2 

1981-82 




293 

293 

-13.8 

1982-83 




323 

323 

10.3 

1983-84 




347 

347 

7.5 

1984-85 


118 


285 

403 

16.1 

1985-86 


141 


301 

442 

9 6 

1986-87 


207 


271 

479 

8.3 

1987-88 


348 


146 

494 

3.2 

1988-89 


408 


141 

549 

11.1 

1989-90 


400 


162 

561 

2.2 

1990-91 


459 


173 

632 

12.6 

1991-92 


497 


197 

695 

9.9 

1992-93 


780 


38 

818 

17.7 

1993-94 


1025 



1025 

25 4 

1994-95 


1031 



1031 

0.6 

1995-96 


1165 



1165 

13.0 


*Iucludes energy received from DVC & BBMB 




March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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EiE^' I '1 II h'lliJill} Siiic.s iji C();( 


Total Sales to 
sales ultimate 
con¬ 
sumers 


1970-71 

77 

77 

1971-72 

85 

85 

1972-73 

97 

97 

1973-74 

119 

119 

1974-75 

121 

121 

1975-76 

141 

141 

1976-77 

160 

160 

1977-78 

161 

161 

1978-79 

177 

177 

1979-80 

257 

. 257 

1980-81 

253 

253 

1981-82 

199 

199 

1982-83 

226 

226 

1983-84 

262 

262 

1984-85 

304 

304 

1985-86 

353 

353 

1986-87 

373 

373 

1987-88 

376 

376 

1988-89 

408 

408 

1989-90 

425 

425 

1990-91 

474 

474 

1991-92 

530 

530 

1992-93 

639 

599 

1993-94 

774 

670 

1994-95 

754 

702 

1995-96 

862 

841 


Sales to 

t & D 

Energy 

other 

losses 

require- 

states 


ment 

and 



exports 




17 

18 
21 
24 
33 
36 
36 
46 
63 

101 

87 

94 

97 

85 

99 

89 

106 

118 

141 

136 

158 



165 

683 

41 

179 

776 

104 

251 

876 

52 

277 

965 

20 

304 

1149 


(Million KwH) 


Peak 

Peak 

% 

require¬ 

avail¬ 

change 

ment 

ability 

in total 



sales 

(MW) 

(MW) 



10.0 

13.5 

23.4 
1.2 

16.9 

13.4 
0.9 

9.5 
45.8 
- 1.8 

-21 3 

13.7 

15.8 
16.0 
16.2 

5.6 
0.9 

8.6 
4.1 

11.5 


145 

135 

11 6 

155 

155 

20.7 

165 

162 

21.1 

166 

166 

-2.5 

204 

204 

14.3 
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El i:(' 1 Ix’K'] 1 ^ . 4 ai'ills of (■ !(j,i St;iU' 1-4(‘(1ii(]1a Dt'pi .(Goal 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Mar 1998 



80.0 


80 0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Mar 1998 



169.5 


169.5 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Mar 1998 



282.5 


282.5 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Mar 1998 



362.6 


362.6 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Mar 1998 



60.0 


60.0 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Mar 1998 



60.0 


60.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Mar 1998 



60.0 


60.0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Mar 1998 



60.0 


60.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Mar 1998 



195.0 


195.0 

Kwh/mth) 

10 KW30 % LF (2190 

01 Mar 1998 



195.0 


195 0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Mar 1998 



198.5 


198.5 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Mar 1998 



249.3 


249.3 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Mar 1998 



285.5 


285.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1998 



307.5 


307.5 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Mar 1998 



314.2 


314.2 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Mar 1998 



308.5 


308.5 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Mar 1998 



301.9 


301 9 

Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Mar 1998 



303 6 


303.6 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 

01 Mar 1998 



314.2 


314.2 

Kwh/mth) at- 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Mar 1998 



314.6 


314.6 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Mar 1998 



301.9 


301.9 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Mar 1998 



302 0 


302.0 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Mar 1998 



297.0 


297.0 


March-Aprit 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy j 
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Installed capacity (MW) 

Gross generation (Million KwH) 

Electricit 3 '^ 

Thermal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro % change in 

energy 

electricit}'' 

electricity 

energy 

electricity 

electricity total gross 






generation 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Elkc "1 H ic/l'i ^ : Ek'clncily A\ .uhihilit \' in M<i<lliya ri,iti(-,|i 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
&c central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availabilit}^ 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

1565 

1018 


146 

2729 


1971-72 

1580 

1098 


81 

2759 

1 1 

1972-73 

1762 

1400 


168 

3329 

20.6 

1973-74 

1591 

1767 


34 

3392 

1.9 

1974-75 

1601 

2034 


28 

3663 

8.0 

1975-76 

1993 

2073 


107 

4172 

13.9 

1976-77 

2298 

1978 


340 

4616 

10.6 

1977-78 

2678 

1972 


398 

5048 

9.3 

1978-79 

3097 

2045 


270 

5412 

7.2 

1979-80 

3530 

1999 


97 

5626 

4.0 

1980-81 

3880 

1914 


114 

5908 

5.0 

1981-82 

4608 

1754 


191 

6553 

10.9 

1982-83 

5563 

1428 


547 

7537 

15.0 

1983-84 

5826 

2680 


430 

8936 

18.6 

1984-85 

7435 

2682 


115 

10232 

14.5 

1985-86 

8974 

2608 


56 

11637 

13.7 

1986-87 

9596 

3755 


230 

13580 

16.7 

1987-88 

9765 

4210 


256 

14231 

4.8 

1988-89 

9392 

5747 


97 

15235 

7.1 

1989-90 

9924 

12999 

60 

1861 

24844 

63.1 

1990-91 

10196 

15534 

138 

180 

26047 

4.8 

1991-92 

9633 

10584 

109 

191 

20517 

-21.2 

1992-93 

10399 

10543 

90 

304 

21336 

4.0 

1993-94 

11455 

11884 

37 

308 

23685 

11.0 

1994-95 

13180 

12565 


271 

26016 

9.8 

1995-96 

13938 

13961 


371 

28270 

8.7 


* Includes energy received from D\’'C & BBMB 




M arch-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(Million KwH) 


Total 

Sales to 

Sales to 

T & D 

Energy 

Peak 

Peak 

sales 

ultimate 

other 

losses 

require- 

require- 

avail- 


con- 

states 


ment 

ment 

ability 


sumers 

and 







exports 



(MW) 

(MW) 


1970-71 

2328 

1883 

445 

401 




1971-72 

2229 

2076 

153 

531 




1972-73 

2835 

2304 

530 

495 




1973-74 

2754 

2541 

213 

638 




1974-75 

2922 

2779 

143 

741 




1975-76 

3388 

3386 

2 

784 




1976-77 

3751 

3736 

15 

865 




1977-78 

4093 

4075 

18 

955 




1978-79 

4313 

4282 

31 

1099 




1979-80 

4360 

4347 

14 

1265 




1980-81 

4583 

4567 

16 

1326 

7084 



1981-82 

5065 

5014 

50 

1488 

7057 



1982-83 

5932 

5861 

71 

1605 

7708 



1983-84 

7137 

6900 

237 

1800 

8602 



1984-85 

8129 

8050 

78 

2103 

9810 



1985-86 

9363 

8907 

455 

2275 

11226 



1986-87 

10727 

9946 

781 

2854 

12781 



1987-88 

11024 

10455 

569 

3207 




1988-89 

11825 

10721 

1104 

3410 

14900 



1989-90 

19623 

11206 

8417 

5221 

16550 



1990-91 

21364 

13476 

7887 

4683 

18616 



1991-92 

15219 

15024 

195 

5297 

21115 

5080 

3970 

1992-93 

16531 

16065 

465 

4805 

22439 

4085 

3134 

1993-94 

18525 

18397 

129 

5159 

23945 

4360 

3695 

1994-95 

20618 

20451 

167 

5398 

27840 

5080 

3970 

1995-96 

22823 

22641 

182 

5447 

30760 

5500 

4255 


% 

change 
in total 
sales 


-4.2 

27.2 
- 2.8 
6.1 

15.9 
10.7 

9.1 
5.4 

1.1 
5.1 

10.5 

17.1 

20.3 

13.9 

15.2 

14.6 

2.8 

7.3 

65.9 
8.9 

-28.7 

8.6 

12.1 

11.3 

10.7 
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ElK(’ 1 HH'l l ^ C\)usuiia('i-\viM' I31c'ci ri( It V Salo in Madlixa Piaclcsli 


(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

148 

78 

65 

163 


90 

31 


1971-72 

161 

93 

86 

182 

1399 

95 

58 


1972-73 

157 

136 

121 

186 

1547 

96 

62 


1973-74 

163 

139 

126 

176 

1781 

98 

58 


1974-75 

179 

186 

162 

189 

1894 

102 

67 


1975-76 

199 

161 

170 

233 

2427 

111 

85 


1976-77 

212 

173 

228 

255 

2641 

125 

98 

4 

1977-78 

244 

186 

253 

261 

2889 

143 

99 


1978-79 

270 

196 

282 

291 

2821 

184 

102 

137 

1979-80 

302 

208 

337 

300 

2907 

189 

103 


1980-81 

348 

220 

345 

317 

3024 

201 

113 


1981-82 

381 

232 

394 

355 

3291 

220 

142 


1982-83 

450 

249 

587 

397 

3796 

235 

147 


1983-84 

547 

284 

557 

420 

4645 

266 

150 

30 

1984-85 

662 

315 

696 

472 

5436 

292 

164 

14 

1985-86 

830 

335 

771 

496 

5982 

316 

16 

17 

1986-87 

111! 

365 

1041 

516 

6373 

342 

185 

12 

1987-88 

1555 

376 

1127 

530 

6232 

352 

233 

49 

1988-89 

1899 

409 

1304 

566 

5848 

365 

310 

20 

1989-90 

2333 

430 

1051 

590 

5993 

386 

406 

16 

1990-91 

2474 

462 

2524 

657 

6445 

409 

464 

42 

1991-92 

2708 

513 

3406 

750 

6623 

449 

564 

11 

1992-93 

2840 

578 

3750 

756 

6939 

478 

716 

7 

1993-94 

2807 

605 

5669 

783 

7176 

506 

841 

9 

1994-95 

3167 

619 

6929 

790 

7452 

524 

940 

31 

1995-96 

3536 

669 

8260 

825 

7681 

562 

1072 

36 
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Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Dfetribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

58571 

8490 

1775930 

698650 

6906 


1971-72 

75339 

836350 

1928070 

883420 

8787 


1972-73 

88098 

835350 

2083420 

1014090 

9933 


1973-74 

96930 

834890 

2573700 

1156730 

10703 

138304 

1974-75 

106888 

835140 

2432520 

1279170 

11304 

133295 

1975-76 

117663 

976636 

2701420 

1370032 

11822 

146739 

1976-77 

132172 

1117186 

2814109 

1591645 

13829 

180282 

1977-78 

152116 

1427610 

4263950 

1833589 

16350 

215925 

1978-79 

165259 

1647610 

4954250 

2002458 

19350 

244853 

1979-80 

192403 

1872610 

5771530 

2297035 

22050 

279431 

1980-81 

218107 

1815500 

6567350 

2720667 

25400 

316988 

1981-82 

242168 

2152000 

6772260 

2689377 

29020 

354645 

1982-83 

273273 

2714000 

8523390 

3188051 

32838 

393123 

1983-84 

300680 

3529000 

10377540 

3577970 

36777 

430378 

1984-85 

325346 

3779000 

12140710 

3953467 

40475 

467819 

1985-86 

347813 

4029000 

13096645 

4339418 

43846 

509050 

1986-87 

378959 

4029000 

13573380 

4782554 

47602 

553309 

1987-88 

409661 

4209000 

14103340 

5381643 

51552 

611424 

1988-89 

442011 

4784000 

15451245 

6079506 

55956 


1989-90 

481444 

7239693 

17525200 

6859137 

60027 

809887 

1990-91 

515611 

7969693 

18869850 

7419173 

63007 

895387 

1991-92 

534769 

4219693 

20129400 

8050617 



1992-93 

544877 

4209693 

20994450 

8595485 

65468 

1003900 

1993-94 

559507 

4345705 

23046250 

9202021 

66219 

1042378 

1994-95 

581605 

4744705 

24406500 

10576769 

67238 

1089487 

1995-96 

595914 

5051305 

70464735 

11630648 

67741 

1131435 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Et.ix;'] i;u'1 Taiifl.s ot‘Madliva EliclrKilv J^o.n d( Al.nlhya Pradesh) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 



80.0 

12.2 

92 2 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Jul 1996 



169.0 

39.9 

208.9 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

280.0 

52.0 

332.0 

31.8 

363.8 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Jul 1996 

337.0 

52.0 

389.0 

39.7 

376.7 

3 HP 10 % LF (163 Kw'h/mth) 

01 Jul 1996 



73.6 


73.6 

5 HP 10 % LF (272 K^vh/mth) 

01 Jul 1996 



91.9 


91.9 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Jul 1996 



61.3 


61.3 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Jul 1996 



45.9 


45.9 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Jul 1996 



180.0 

6.4 

186.4 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Jul 1996 



180 0 

6.4 

186.4 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Jul 1996 



178.3 

6.4 

184.7 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

252.5 

52.0 

304.5 

11.1 

315.6 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Jul 1996 

304.0 

52.0 

356.0 

25.3 

381.3 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Jul 1996 

297.3 

• 52.0 

349 3 

24 8 

374 1 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Jul 1996 

304.0 

52.0 

356 0 

25.3 

381.3 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Jul 1996 

297 3 

52.0 

349 3 

24.8 

374.1 

Kwh/rnth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Jul 1996 

289.0 

52.0 

341 0 

24.1 

365.1 

Kwh/mth) at 33 K\' 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Jul 1996 

278.2 

52.0 

330 2 

23 3 

.353 4 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 7c LF (5475000 

01 Jul 1996 

289.1 

52 0 

341 0 

24.1 

365.2 

Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Jul 1996 

289.1 

52 0 

341 0 

24 1 

365 2 

Kwh/mth) at 33 K\'' 

50000 KW 80 7o LF (29200000 

01 Jul 1996 

274.8 

52.0 

326.8 

23 0 

349.7 

Kwh/mth) at 33 K\' 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Jul 1996 

274 8 

52.0 

326 8 

23.0 

349.7 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Jul 1996 

271.6 

52.0 

323.6 

22.7 

346.3 
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Installed capacity (MW) 


Gross generation (Million KwH) 



Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

% change in 
total gross 
generation 

1970-71 

608 

340 


268 

2937 

1436 

1501 



1971-72 

608 

340 


268 

3136 

1824 

1312 


6.8 

1972-73 

671 

403 


268 

3170 

2054 

1117 


1.1 

1973-74 

670 

403 


268 

3290 

2196 

1094 


3.8 

1974-75 

890 

623 


268 

3489 

2709 

780 


6.1 

1975-76 

990 

623 


368 

3791 

2729 

1062 


8.6 

1976-77 

1200 

733 


468 

4938 

3145 

1794 


30.3 

1977-78 

1520 

843 


■ 678 

5200 

3146 

2054 


5.3 

1978-79 

1620 

843 


778 

6199 

2875 

3324 


19.2 

1979-80 

1930 

1053 


878 

6506 

3268 

3238 


4.9 

1980-81 

2240 

1263 


978 

7319 

3596 

3724 


12.5 

1981-82 

2240 

1263 


978 

9081 

5093 

3988 


24.1 

1982-83 

2678 

1250 


1428 

10255 

5562 

4693 


12.9 

1983-84 

2830 

1238 


1593 

11012 

5909 

5103 


7.4 

1984-86 

3155 

1193 


1963 

12561 

5829 

6732 


14.1 

1985-86 

3366 

1193 


2173 

12269 

6772 

5498 


-2.3 

1986-87 

3595 

1193 


2402 

13838 

7282 

6556 


12.8 

1987-88 

3614 

1193 


2422 

13869 

7985 

5884 


0.2 

1988-80 

3614 

1193 


2422 

14175 

7263 

6912 


2.2 

1989-90 

4064 

1613 


2452 

15064 

7222 

7842 


6.3 

1990-91 

4130 

1679 


2452 

18249 

8185 

10064 


21.1 

1991-92 

4224 

1712 


2513 

18655 

9083 

9572 


2.2 

1992-93 

4226 

1712 


2515 

18371 

9531 

8839 


-1.5 

1993-94 

4727 

2132 


2596 

19959 

10163 

9796 


8.6 

1994-95 

5209 

2554 


2656 

21141 

11272 

9869 


5.9 

1995-96 

5210 

2554 


2657 

22499 

15643 

6855 


6.4 
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Eli-:c:TR1C1TV Electricity Availalnlity n\ AikIIiih P]tKl(\sli 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

2000 

785 


158 

2943 


1971-72 

2267 

645 


272 

3184 

8.2 

1972-73 

2349 

602 


165 

3116 

-2.1 

1973-74 

2504 

425 


493 

3423 

9 8 

1974-75 

2721 

258 

1 

634 

3614 

5.6 

1975-76 

2786 

630 


477 

3894 

7 7 

1976-77 

3925 

574 


329 

4828 

24.0 

1977-78 

4185 

633 


266 

5084 

5.3 

1978-79 

5070 

660 

1 

129 

5860 

15.3 

1979-80 

5328 

640 

1 

104 

6074 

3.6 

1980-81 

6110 

564 


105 

6779 

11.6 

1981-82 

7822 

498 


41 

8361 

23.3 

1982-83 

8992 

471 


30 

9493 

13.5 

1983-84 

9714 

569 


11 

10293 

8 4 

1984-85 

11088 

1380 


20 

12488 

21.3 

1985-86 

10896 

2558 


146 

13601 

8 9 

1986-87 

12406 

2497 


241 

15143 

11.3 

1987-88 

12527 

2075 


243 

14846 

-1 9 

1988-89 

12848 

2883 


567 

16298 

9.8 

1989-90 

13734 

4035 

25 

490 

18284 

12.2 

1990-91 

16532 

3350 

27 

211 

20120 

10.0 

1991-92 

16608 

5614 

70 

' 273 

22565 

12.2 

1992-93 

16263 

7849 

57 

267 

24435 

8.3 

1993-94 

17750 

8717 

91 

479 

27037 

10 6 

1994-95 

18910 

9409 

121 

469 

28909 

6.9 

1995-96 

19772 

8929 

99 

695 

29495 

2.0 


*Includos ('noig\' icceived from DVC S>z BBMB 
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_L^'_ 

Total Sales to 
sales ultimate 
con¬ 
sumers 


1970-71 

2195 

2193 

1971-72 

2330 

2330 

1972-73 

2229 

2168 

1973-74 

2553 

2473 

1974-75 

2669 

2569 

1975-76 

2899 

2796 

1976-77 

3619 

3433 

1977-78 

3873 

3767 

1978-79 

4613 

4319 

1979-80 

4686 

4533 

1980-81 

5223 

5086 

1981-82 

6374 

6071 

1982-83 

7207 

7056 

1983-84 

8062 

7700 

1984-85 

9826 

9195 

1985-86 

10570 

10285 

1986-87 

11891 

11728 

1987-88 

11706 

11615 

1988-89 

13041 

12990 

1989-90 

14460 

14388 

1990-91 

15508 

15457 

1991-92 

17995 

17937 

1992-93 

19389 

19336 

1993-94 

21573 

21527 

1994-95 

23692 

23638 

1995-96 

23718 

23694 


Sales to 
other 

states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy 

require¬ 

ment 

2 

748 



855 


61 

887 


80 

870 


100 

945 


103 

994 


187 

1209 


107 

1211 


294 

1246 


153 

1388 


138 

1556 

6997 

303 

1987 

7428 

151 

2286 

8811 

362 

2232 

9899 

630 

2663 

11287 

286 

3030 

13534 

163 

3252 

15057 

91 

3139 

16636 

51 

3258 

17901 

72 

3824 

20100 

51 

4613 

81423 

58 

4570 

24015 

54 

5046 

26085 

46 

5464 

28180 

54 

5217 

31245 

25 

5776 

36790 


(Million KwH) 


Peak 

Peak 

% 

require¬ 

avail¬ 

change 

ment 

ability 

in total 



sales 

(MW) 

(MW) 



6.1 
-4.3 
14 5 

4.5 

8.6 

24.9 
7.0 

19.1 
1.6 

11.5 
22.0 

13.1 

11.9 

21.9 
7.6 

12.5 
-1 5 
11.4 
10 9 

7.2 


4160 

3504 

16.0 

4690 

3693 

7.7 

4800 

3836 

11.3 

5100 

4177 

9.8 

5830 

4276 

0 1 
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Elkc’ 1 Hit'i'l Consiniicr-\A'ist' Eh.-ctricii v S.‘i](\s m Ajidhivi 


(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

179 

218 

408 

156 

1131 

80 


22 

1971-72 

201 

309 

506 

173 

1099 

39 


4 

1972-73 

194 

205 

531 

161 

983 

79 


15 

1973-74 

211 

243 

588 

179 

1158 

81 


13 

1974-75 

239 

252 

674 

192 

1116 

83 


14 

1975-76 

265 

299 

617 

222 

1315 

67 


12 

1976-77 

311 

357 

771 

255 

1615 

95 


30 

1977-78 

363 

436 

813 

278 

1753 

101 


21 

1978-79 

425 

194 

843 

327 

2209 

83 


239 

1979-80 

502 

404 

951 

379 

2125 

110 


63 

1980-81 

550 

512 

977 

412 

2395 

124 


116 

1981-82 

643 

468 

1005 

434 

3168 

149 

132 

71 

1982-83 

741 

252 

1465 

494 

3467 

174 

138 

326 

1983-84 

902 

281 

1627 

562 

3630 

120 

168 

409 

1984-85 

1043 

342 

2439 

600 

4297 

201 

178 

94 

1985-86 

1219 

343 

2698 

669 

4995 

93 

209 

59 

1986-87 

1431 

380 

3501 

698 

5339 

102 

219 

58 

1987-88 

1561 

399 

4156 

725 

4360 

108 

241 

65 

1988-89 

1817 

420 

4630 

803 

4891 

124 

265 

41 

1989-90 

2000 

451 

5477 

899 

5070 

130 

321 

40 

1990-91 

2152 

520 

6460 

1047 

4753 

138 

330 

58 

1991-92 

2519 

561 

7219 

984 

5540 

652 

379 

83 

1992-93 

2892 

616 

8095 

1045 

5972 

148 

461 

106 

1993-94 

3290 

686 

9367 

1125 

6215 

155 

553 

138 

1994-95 

3320 

683 

11270 

1178 

6371 

157 

595 

65 

1995-96 

3393 

715 

11757 

1225 

5660 

167 

631 

145 
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Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

97016 

904200 

3283320 

1263750 

8078 


1971-72 

106591 

986630 

3471240 

1398380 

9252 


1972-73 

119318 

1034130 

3630070 

1524480 

9761 


1973-74 

125524 

1033550 

4490900 

1575300 

10262 

261989 

1974-75 

128778 

1168550 

4465910 

1673750 

10430 

284614 

1975-76 

134449 

1414730 

4039510 

1733273 

11358 

294017 

1976-77 

147724 

1602630 

4594825 

1907758 

13470 

306795 

1977-78 

159850 

1801360 

4966373 

1910800 

14627 

328784 

1978-79 

176267 

1801360 

6612000 

2256081 

15453 

359003 

1979-80 

192728 

2343300 

5602845 

2521607 

16435 

405127 

1980-81 

208793 

2853300 

5851580 

2642367 

17829 

446493 

1981-82 

224369 

2853300 

6551195 

2964448 

19190 

486658 

1982-83 

241317 

3455980 

7163830 

3253141 

20661 

539960 

1983-84 

257512 

4016200 

8062930 

3471028 

21661 

586384 

1984-85 

288634 

5075630 

8607665 

3560538 

22854 

646945 

1985-86 

317686 

5702300 

9878930 

4158428 

23680 

735657 

1986-87 

345324 

5363480 

11974410 

4887191 

24585 

830465 

1987-88 

377730 

5416480 

14017170 

5469794 

25766 

947700 

1988-89 

407898 

5721680 

14863410 

5995759 

27036 


1989-90 

586686 

7212480 

14863410 

6507217 

27358 

1119142 

1990-91 

586782 

7212480 

14863410 

6954571 

27358 

1200936 

1991-92 

496641 

4690480 

13283410 

7870811 



1992-93 

529840 

5888480 

13283410 

8666309 

27358 

1398049 

1993-94 

563837 

5587480 

13283410 

9309203 

27358 

1504975 

1994-95 

592306 

5587480 

13283410 

10413617 

27358 

1605807 

1995-96 

607412 

5587480 

13283410 

11121738 

27358 

1642993 
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: Tariffs uf Aiulhra Pradc'sh State- Ekn tJicilv J3oaid( Aiidlird Pi<nl('.sh) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Dut\' 

Total 



Rate 

Adjxistment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Aug 1996 



100.0 

6 0 

106 0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Aug 1996 ‘ 



266.0 

6.0 

272.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Aug 1996 



380.0 

6.0 

386.0 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Aug 1996 



375.3 

6.0 

381 3 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Aug 1996 



44 5 


44.5 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Aug 1996 



42.0 


42.0 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/rnth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Aug 1996 



28 0 


28 0 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Aug 1996 



20.1 


20.1 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Aug 1996 

269.1 

38.0 

307.1 

6.0 

313.1 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Aug 1996 

277.6 

38.0 

315.5 

6 0 

321.5 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Aug 1996 

281.1 

38 0 

319.1 

6.0 

325.1 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Aug 1996 

302.7 

38 0 

340.6 

6.0 

346 6 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Aug 1996 

300.6 

38.0 

338.5 

6.0 

344.5 

Kwh/mth) 

lOOOO KW 50 % LF (3650000 

01 Aug 1996 

374.3 

38.0 

412.3 

6 0 

418 3 

Kwh/mth) 

10000 KW GO % LF (4380000 

01 Aug 1996 

388.2 

38.0 

426.2 

6.0 

432.2 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Aug 1996 

379 3 

38.0 

417 3 

6 0 

423 3 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Aug 1996 

368.2 

38.0 

406.2 

6.0 

412 2 

Kwh/mth) at 33 

01 Aug 1996 

336 8 

38 0 

374 8 

6 0 

380 8 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 Vc LF (5475000 

01 Aug 1996 

338.2 

38 0 

376 2 

6.0 

382.2 

Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Aug 1996 

388.2 

38.1) 

426.2 

6 0 

432 2 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Aug 1996 

368.2 

38 0 

406.2 

6.0 

412.2 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Aug 1996 

368.2 

38 0 

406 2 

6 0 

412 2 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Aug 1996 

333.0 

38 0 

370.9 

6.0 

376.9 
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Installed capacity (MW) 


Gross generation (Million KwH) 


Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricitj’ 

% change in 
total gross 
generation 

1970-71 

878 

1 


878 

4754 


4754 


1971- 72 

967 

1 


967 

4932 


4932 

3.7 

1972-73 

967 



967 

4423 


4423 

-10.3 

1973-74 

967 



967 

4578 


4578 

3.5 

1974-75 

967 



967 

4703 


4703 

2.7 

1975 -76 

1056 



1056 

5389 


5389 

14.6 

1976-77 

1056 



1056 

5381 


5381 

-0.1 

1977-78 

1145 



1145 

4549 


4549 

-15.4 

1978-79 

1145 



1145 

5880 


5880 

29.2 

1979-80 

1335 



1335 

5464 


5464 

-7.0 

1980-81 

1470 



1470 

6392 


6392 

17.0 

1981-82 

1740 



1740 

7188 


7188 

12.5 

1982-83 

1875 



1875 

7721 


7721 

7.4 

1983'84 

2010 



2010 

7824 


7824 

1 3 

1984-85 

2220 

210 


2010 

8414 


8414 

7.5 

1985-86 

2530 

420 


2110 

7598 

247 

7351 

-9.7 

1986-87 

2530 

420 


2110 

7826 

1267 

6559 

3.0 

1987-88 

2530 

420 


2110 

7571 

2378 

5193 

-3 2 

1988-89 

2530 

420 


2M0 

9261 

2437 

6823 

22.3 

1989-90 

2645 

420 


2225 

11110 

2827 

8283 

20.0 

1990-91 

2970 

630 


2340 

12430 

2782 

9648 

11.9 

1991-92 

2986 

630 


2356 

12907 

2586 

10321 

38 

1992-93 

3052 

651 


2400 

12758 

2732 

10027 

-1.1 

1993-94 

3167 

758 


2410 

14344 

3839 

10505 

12.4 

1994-95 

3377 

968 


2410 

16830 

4061 

12769 

17.3 

1995-96 

3379 

970 


2410 

15503 

5265 

10238 

-7.8 
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ELl'-C j i{]('1 M"' Eh‘( liicity A\.^l].^l)J]lt^• III K.ijiidhik.i 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
&; central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

4674 

72 



4746 


1971-72 

4853 

64 



4917 


1972-73 

4351 

66 


101 

4518 


1973-74 

4509 

129 


316 

4955 

9.7 

1974-75 

4635 

157 


292 

5083 

2.6 

1975-76 

5308 

68 


362 

5738 

12.9 

1976-77 

5319 

118 


493 

5930 

3.4 

1977-78 

4485 

82 


1008 

5575 

-5.9 

1978-79 

5806 

97 


1074 

6977 

25.1 

1979-80 

5395 

103 


1097 

6595 

-5.4 

1980-81 

6315 

102 


986 

7403 

12.2 

1981-82 

7035 

70 


1088 

8194 

10.7 

1982-83 

7657 

77 


695 

8430 

2.9 

1983-84 

7763 

114 


847 

8724 

3.5 

1984-85 

8343 

434 


1039 

9816 

12.5 

1985-86 

7505 

1005 


1337 

9847 

0.3 

1986-87 

7601 

1294 


1507 

10401 

5.6 

1987-88 

7259 

1428 


1817 

10504 

1.0 

1988-89 

9006 

2186 


826 

12018 

14.4 

1989-90 

10859 

2598 


665 

14122 

17.5 

1990-91 

12154 

2765 


336 

15255 

8.0 

1991-92 

12588 

3101 



15689 

2.8 

1992-93 

12435 

3674 


6 

16115 

2.7 

1993-94 

13931 

3563 


30 

17524 

8.7 

1994-95 

16356 

3468 


1 

19825 

13.1 

1995-96 

14936 

4558 


309 

19803 

-0.1 


*Includes energy received from DVC & BBMB 




March—Apri! 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 

states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energy' 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

4052 

2973 

1079 

694 





1971-72 

4137 

3392 

745 

780 




2.1 

1972-73 

3763 

3486 

277 

756 




-9.0 

1973-74 

4031 

3634 

397 

924 




7.1 

1974-75 

4132 

3741 

391 

952 




2.5 

1975-76 

4751 

4414 

336 

987 




15.0 

1976-77 

4961 

4684 

277 

969 




4.4 

1977-78 

4633 

4302 

332 

942 




-6.6 

1978-79 

5404 

4899 

504 

1574 




16.6 

1979-80 

5205 

4854 

351 

1390 




-3.6 

1980-81 

5575 

5164 

411 

1828 

8395 



7.1 

1981-82 

6376 

6017 

359 

1818 

8559 



14.4 

1982-83 

6636 

6227 

409 

1794 

8642 



4.1 

1983-84 

6659 

6316 

342 

2065 

9610 



0.3 

1984-85 

7474 

7256 

218 

2342 

10277 



12.2 

1985-86 

7460 

7136 

324 

2387 

12166 



-0.1 

1986-87 

7886 

7717 

169 

2515 

14163 



5.7 

1987-88 

8176 

8168 

8 

2328 

15185 



3.7 

1988-89 

9449 

9414 

34 

2569 

16290 



15.6 

1989-90 

11115 

11078 

38 

3006 

18275 



17.6 

1990-91 

12178 

12174 

5 

3076 

19590 



9.6 

1991-92 

12562 

12534 

28 

3127 

20350 

3730 

2668 

3.1 

1992-93 

12954 

12948 

6 

3161 

21665 

4080 

2635 

3.1 

1993-94 

14108 

14108 


3416 

22070 

4150 

2910 

8.9 

1994-95 

15989 

15989 


3837 

23280 

4200 

3235 

13.3 

1995-96 

16010 

16010 


3793 

24120 

4250 

2947 

0.1 




Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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El 

K( 1 Hicn 'I : 

C’oilSllllUT- 

\v]^o Ll<-cii’ic 

itv Salrn 111 

Kaniat aka 








(Million KwH) 


Domestic 

Commer- 

Agricul- 

Low and 

High 

Public 

Railways 

All other 



cial 

ture 

medium 

tension 

lighting 


Con- 





tension 




sumers 

1970-71 

230 

94 

180 

250 

2011 

173 


35 

1971-72 

279 

78 

203 

332 

2348 

182 


0 

1972-73 

288 

72 

238 

318 

2396 

175 



1973-74 

305 

75 

259 

350 

2463 

181 


0 

1974-75 

367 

85 

295 

399 

2372 

224 


0 

1975-76 

402 

115 

312 

356 

2974 

229 


26 

1976-77 

461 

134 

396 

430 

3025 

238 


0 

1977-78 

463 

101 

369 

357 

2755 

216 


41 

1978-79 

505 

103 

342 

424 

3450 

57 


19 

1979-80 

599 

122 

368 

463 

3212 

70 


19 

1980-81 

699 

133 

393 

492 

3375 

71 


0 

1981-82 

791 

144 

427 

508 

4051 

77 


18 

1982-83 

932 

162 

479 

548 

4022 

83 



1983-84 

1187 

176 

534 

632 

3692 

96 



1984-85 

1372 

197 

619 

701 

4262 

106 


0 

1985-86 

1566 

182 

1169 

671 

3433 

116 


0 

1986-87 

1477 

181 

2237 

555 

3066 

201 



1987-88 

1461 

198 

2490 

560 

3318 

141 


0 

1988-89 

1527 

199 

2872 

695 

3977 

145 


0 

1989-90 

1694 

226 

3568 

778 

4653 

146 


11 

1990-91 

1810 

245 

4421 

726 

4708 

255 


10 

1991-92 

1936 

281 

4559 

805 

4730 

213 


10 

1992-93 

2062 

296 

5374 

795 

4113 

289 

7 

13 

1993-94 

2271 

375 

6105 

865 

4106 

295 

14 

77 

1994-95 

2513 

388 

7401 

918 

4423 

311 

19 

16 

1 QQ.fi-Qfi 

2Rfi4 

423 

7416 

970 

4170 

318 

31 

18 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Transmission 

& 

distribution 
lines 
(Ckt. km) 

Step up 
transformers 

(KVA) 

Step down 
transformers 

(KVA) 

Distribution 

transformers 

(KVA) 

Number of 
villages 
electrified 

(Numbers) 

Purapsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

129960 

1695300 

1839950 

1184730 

8328 


1971-72 

147266 

167300 

2021300 

1346780 

10075 


1972-73 

154689 

1774300 

2459500 

1431690 

11700 


1973-74 

167915 

1117800 

2740000 

1556840 

12644 

189688 

1974-75 

176154 

1117800 

3234450 

177088 

13730 

208009 

1975-76 

183632 

1216800 

3332070 

1838386 

14209 

224910 

1976-77 

192742 

1217300 

3411000 

1916475 

14703 

242471 

1977-78 

200665 

1316300 

3411000 

2098144 

15160 

262362 

1978-79 

207821 

1315800 

3715980 

2162660 

15720 

277482 

1979-80 

217642 

1720000 

3994630 

2252328 

16266 

290308 

1980-81 

225673 

1885000 

4190630 

2327674 

16793 

308719 

1981-82 

234025 

2215000 

4619200 

2449309 

17626 

332416 

1982-83 

245535 

2340500 

4804664 

2600844 

20315 

358113 

1983-84 

260412 

2331500 

4992532 

2751506 

21242 

395801 

1984-85 

278547 

2582584 

6108900 

3127617 

23629 

441214 

1985-86 

298474 

2942584 

5863933 

3490541 

24667 

489551 

1986-87 

318025 

2970000 

6587580 

3915130 

25727 

537408 

1987 88 

338143 

2996000 

6989800 

4145180 

26170 

586486 

1988-89 

353605 

3004000 

7669550 

4446950 

26483 


1989 90 

366058 

3064000 

8148850 

4680654 

26483 

673907 

1990-91 

382803 

3504630 

11193910 

4932371 

26483 

744045 

1991-92 

405117 

3501900 

9119700 

5218659 



1992-93 

414332 

3525730 

9805126 

5492778 

26483 

869461 

1993-94 

429267 

3900650 

10717099 

5812695 

26483 

917326 

1994-95 

447740 

6772320 

10717099 

6217694 

26483 

973288 

1995-96 

447816 

7844335 

14047610 

6493215 

26483 

1014918 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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ELI-(. 'TWU '11 Taritt'N (>1~ Karnataka Eh‘ctn( it Kaiii.ii aka) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 



92.5 

15.0 

107 5 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Jul 1996 

271.5 

15.0 

286.5 

10.0 

296.5 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

443.8 

15.0 

458.8 

20.0 

478.8 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Jul 1996 

442.8 

15.0 

457.8 

20.0 

462.8 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 



15.3 


15 3 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Jul 1996 



15.3 


15.3 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Jul 1996 



10 2 


10 2 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Jul 1996 



7.7 


7.7 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Jul 1996 

171.0 

15.0 

186.0 

20.0 

206.0 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Jul 1996 

171.0 

15.0 

186.0 

20.0 

206 0 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Jul 1996 

169.2 

15.0 

184.2 

20.0 

204 2 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Jul 1996 

186.5 

15.0 

201.5 

20.0 

221.5 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Jul 1996 

301.9 

15.0 

316.9 

20.0 

336.9 

Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Jul 1996 

351.3 

15 0 

366.3 

20.0 

386 3 

Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Jul 1996 

359.7 

15.0 

374.7 

20.0 

394.7 

Kwli/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Jul 1996 

353 1 

15 0 

368 1 

20 0 

388 1 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 

01 Jul 1996 

345.6 

15.0 

360.6 

20.0 

380 6 

Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 

01 Jul 1996 

345 8 

15 0 

360 8 

20 0 

380 8 

Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KIV 50 % LF (5475000 

01 Jul 1996 

358 7 

15 0 

373.7 

20.0 

393 7 

Kwh/mth) at 33 K\' 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Jul 1996 

359 4 

15.0 

374 4 

20.0 

394 4 

Kwh/mth) at 33 KV' 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Jul 1996 

344.6 

15 0 

359.6 

20.0 

379 6 

Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

‘ 01 Jul 1996 

344.9 

15 0 

359 9 

20.0 

379.9 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Jul 1996 

343.9 

15.0 

358.9 

20.0 

378.9 


March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Installed capacity (MW) 

Gross generation (Million KwH) 


Electricity 

Thermal 

Hydro 

Electricity 

Thermal 

Hydro 

% change in 


energy 

electricity 

electricity 

energy 

electricity 

electricity 

total gross 
generation 

1970-71 

548 

2 

547 

2137 


2137 


1971-72 

548 

2 

546 

2293 


2293 

73 

1972-73 

623 

2 

622 

2349 


2349 

2.4 

1973-74 

625 

3 

622 

2561 


2561 

9.0 

1974-75 

625 

3 

622 

2659 


2659 

3.8 

1975-76 

755 

3 

752 

2783 


2783 

4.7 

1976-77 

1013 

2 

1012 

3151 


3151 

13.2 

1977-78 

1012 


1012 

4471 


4471 

41.9 

1978-79 

1012 


1012 

5190 


5190 

16.1 

1979-80 

1012 


1012 

5119 


5119 

-1.3 

1980-81 

1012 


1012 

5242 


5242 

2.4 

1981-82 

1012 


1012 

5533 


5533 

5.6 

1982-83 

1012 


1012 

4488 


4488 

-18.8 

1983-84 

1012 


1012 

3643 


3643 

-18-8 

1984-85 

1012 


1012 

4885 


.4885 

34.1 

1985-86 

1309 


1309 

5362 


5362 

9.8 

1986-87 

1477 


1477 

4642 


4642 

-13.4 

1987-88 

1477 


1477 

4093 


4093 

-11,8 

1988-89 

1477 


1477 

4548 


4548 

11.1 

1989-90 

1477 


1477 

5076 


5076 

11.6 

1990-91 

1477 


1477 

5491 


5491 

8.2 

1991-92 

1477 


1477 

5326 


5326 

-3.0 

1992-93 

1477 


1477 

6193 


6193 

16.3 

1993-94 

1484 


1484 

5822 


5822 

-5.9 

1994-95 

1492 


1492 

6571 


6571 

12.9 

1995-96 

1492 


1492 

6626 


6626 

0.8 



' Total 


Tlieniiul 


' H\clio 


' Total 


TIu’iinal 


'Hxdio 


Energy, Centre foi Monitoring Indian Economy 


March-April 1999 
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Elec i HICTI \ : Eit‘clricj)y Ax'.n.labilit ^ in J\\'i .il.i 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
ill energy 
availability 

1970-71 

2119 



21 

2140 


1971-72 

2276 



3 

2279 

6 5 

1972-73 

2331 



3 

2333 

2.4 

1973-74 

2538 



1 

2539 

8 8 

1974-75 

2636 



1 

2637 

3.9 

1975-76 

2761 



2 

2764 

4.8 

1976-77 

3129 



13 

3142 

13.7 

1977-78 

4443 



2 

4445 

41.5 

1978-79 

5153 



10 

5162 

16.1 

1979-80 

5085 



50 

5135 

-0 5 

1980-81 

5203 



32 

5235 

2.0 

1981-82 

5498 



46 

5543 

5 9 

1982-83 

4461 



83 

4544 

-18.0 

1983-84 

3619 



150 

3770 

-17.0 

1984-85 

4857 



122 

4979 

32.1 

1985-86 

5332 



236 

5568 

11.8 

1986-87 

4614 

472 


72 

5158 

-7.3 

1987-88 

4068 

885 


252 

5205 

0 9 

1988-89 

4522 

1469 



5991 

15.1 

1989-90 

5050 

1137 



6187 

3 3 

1990-91 

5461 

1360 



6821 

10.3 

1991-92 

5300 

1837 


28 

7165 

5 0 

1992-93 

6161 

1233 


6 

7399 

3.3 

1993-94 

5796 

2097 



7893 

6 7 

1994-95 

6546 

2352 



8898 

12 7 

1995-96 

6600 

2747 



9347 

5 0 


*Incluclcs energy received from DVC BBMB 




March—April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Ei.KCE h^rlricity Sal(‘s in Kerala 



(Million KwH) 



Total 

sales 

Sales to 
ultimate 

con¬ 

sumers 

Sales to 
other 
states 

and 

exports 

T & D 
losses 

Energ3^ 

require¬ 

ment 

Peak 

require¬ 

ment 

(MW) 

Peak 

avail¬ 

ability 

(MW) 

% 

change 
in total 
sales 

1970-71 

1862 

1525 

337 

278 





1971-72 

1884 

1544 

340 

394 




1.2 

1972-73 

1975 

1671 

304 

358 




4.8 

1973-74 

2111 

1792 

318 

428 




6.9 

1974-75 

2228 

1829 

399 

409 




5,6 

1975-76 

2300 

1997 

303 

464 




3.2 

1976-77 

2690 

2130 

560 

452 




17.0 

1977-78 

3910 

2304 

1605 

535 




45.4 

1978-79 

4524 

2363 

2162 

638 




15.7 

1979-80 

4290 

2356 

1934 

845 




-5.1 

1980-81 

4451 

2756 

1695 

784 

3201 



3.8 

1981-82 

4695 

2993 

1702 

848 

3571 



5.5 

1982-83 

3605 

2930 

676 

939 

4132 



-23.2 

1983-84 

2665 

2570 

95 

1105 

4466 



-26.0 

1984-85 

3723 

3367 

356 

1256 

4775 



39.7 

1985 86 

4132 

3757 

375 

1436 

5225 



11.0 

1986-87 

3788 

3688 

99 

1371 

5567 



-8.3 

1987 88 

3639 

3610 

29 

1566 

6135 



-3.9 

1988-89 

4461 

4439 

22 

1530 

6645 



22.6 

1989-90 

4867 

4750 

117 

1320 

6732 



9.1 

1990-91 

5296 

5274 

22 

1525 

6843 



8.8 

1991-92 

5555 

5539 

16 

1610 

7440 

1575 

1286 

49 

1992-93 

5714 

5698 

16 

1685 

7700 

1700 

1362 

29 

1993-94 

6273 

6244 

29 

1620 

7990 

1750 

1403 

9.8 

1994-95 

7046 

6975 

71 

1852 

8902 

1760 

1594 

12.3 

1995-96 

7340 

7340 


2007 

10835 

2005 

1568 

4 2 




Energy, Centre for Monitoring Indisn Economy 


March-AprU 1999 
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Eli (’IK’ICI l Cuiisiiiiicr-'\vis^‘ E](*ci ucity Sah'.s in Jsciala 


(Million KwH) 



Domestic 

Commer¬ 

cial 

Agricul¬ 

ture 

Low and 
medium 
tension 

High 

tension 

Public 

lighting 

Railways 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

100 

70 

41 

122 

1137 

54 



1971-72 

106 

78 

67 

134 

1123 

37 



1972-73 

123 

85 

76 

149 

1196 

41 



1973-74 

155 

90 

92 

176 

1227 

47 


7 

1974-75 

178 

98 

102 

179 

1216 

50 


5 

1975-76 

211 

114 

120 

201 

1296 

55 



1976-77 

234 

131 

103 

210 

1379 

61 


13 

1977-78 

259 

138 

79 

209 

1548 

64 


8 

1978-79 

292 

152 

82 

215 

1556 

65 



1979-80 

364 

166 

81 

224 

1444 

70 


7 

1980-81 

450 

192 

80 

223 

1711 

81 


18 

1981-82 

573 

261 

105 

258 

1675 

102 


19 

1982-83 

656 

525 

107 

237 

1555 

89 


30 

1983-84 

652 

228 

94 

231 

1253 

112 



•1984-85 

756 

302 

98 

242 

1855 

90 


25 

1985-86 

889 

371 

101 

280 

1998 

107 


20 

1986-87 

1006 

406 

131 

273 

1710 

161 



1987-88 

1088 

405 

146 

249 

1525 

180 


17 

1988-89 

1269 

458 

186 

292 

1889 

201 


143 

1989-90 

1458 

431 

213 

333 

2082 

233 



1990-91 

1638 

511 

208 

356 

2362 

195 


4 

1991-92 

1711 

578 

224 

396 

2428 

199 


3 

1992-93 

1859 

721 

235 

449 

2190 

217 


27 

1993-94 

2087 

852 

261 

519 

2270 

235 


20 

1994-95 

2322 

970 

271 

566 

2597 

224 


25 

1995-96 

2799 

707 

322 

535 

2731 

198 


48 


March—April 1999 
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Transmission Step up Step down Distribution Number of 

&c transformers transformers transformers villages 

distribution electrified 

lines 

(Ckt. km) (KVA) (KVA) (KVA) (Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

32261 * 

715380 

947950 

462950 

1196 


1971-7S 

34854 

715380 

1177550 

505750 

1268 


1972-73 

37936 

769370 

1204800 

569140 

1338 


1973-74 

40312 

769380 

1244000 

596110 

1375 

37661 

1974-75 

40929 

769380 

1281250 

600980 

1182 

41549 

1975-76 

43934 

922160 

1351750 

649075 

1202 

47525 

1976-77 

51710 

1197975 

1525250 

792654 

1212 

53148 

1977-78 

54200 

1197975 

1775250 

842374 

1224 

58922 

1978-79 

57412 

1197975 

2353500 

903307 

1248 

66240 

1979-80 

61246 

1197975 

2585500 

903552 

1268 

77863 

1980-81 

75781 

1197975 

2968500 

1112248 

1268 

91389 

1981-82 

85748 

1197975 

3033000 

1188892 

1268 

101362 

1982-83 

87921 

1197975 

3287900 

1274043 

1268 

111148 

1983-84 

89498 

1197975 

3502700 

1310607 

1268 

117813 

1984-85 

93273 

1197975 

3771600 

1353615 

1268 

131812 

1985-86 

98644 

1626975 

3975800 

1366209 

1268 

145526 

1986-87 

104289 

1722975 

4166800 

1366335 

1219 

160985 

1987-88 

109631 

1579975 

4255400 

1526872 

1219 

175799 

1988-89 

109631 

1579975 

4255400 

1526872 

1219 


1989-90 

121975 

1700475 

4691600 

1852132 

1219 

206485 

1990-91 

129092 

1700475 

4887500 

2020522 

1219 

222387 

1991-92 

136415 

1716975 

5002200 

2325880 



1992-93 

143695 

1716975 

5481500 

2416466 

1219 

265224 

1993-94 

150052 

1725975 

6103100 

2521905 

1219 

275983 

1994-95 

156154 

1743975 

6656300 

2704613 

1219 

290113 

1995-96 

156536 

1699475 

7255700 

3079408 

1219 

304904 
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Eli:c*'j Tanifs of KcraLi Slalc^ El(\-l~ricitv BoiircKKt'rMhi) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Ra,te 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



90.0 

9.0 

99.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

01 Feb 1997 



260.0 

26.0 

286.0 

5 KW (200 Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



437.0 

43.7 

480.7 

50 KW (4000 Kwh/mth) 
Agriculture 

01 Feb 1997 



420.0 

42.0 

462.0 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



59.2 

5.9 

65.1 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



57.4 

5.7 

63.1 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 
10 HP 20 % LF (1089 

01 Feb 1997 



54.9 

5 5 

60.4 

Kwh/mth) 

Small Industries 

01 Feb 1997 



53.7 

5.4 

59.0 

5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 
10 HP 25 % LF (1361 

01 Feb 1997 



146.8 

14.7 

161.4 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF (2190 

01 Feb 1997 



146 8 

14.7 

161.4 

Kwh/mth) 

Medium Industries 

01 Feb 1997 



144.1 

14.4 

158.5 

50 KW 40 % LF (14600 
Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



141.9 

14.2 

156.0 

Large Industries 







250 KW 50 % LF (91250 
Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF (2190000 

01 Feb 1997 



164.9 

12.5 

177.4 

Kwh/mth) 

01 Feb 1997 



157.7 

12 5 

170.2 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF (4380000 

01 Feb 1997 



164.9 

12.5 

177.4 

Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF (14600000 

01 Feb 1997 



157 7 

12 5 

170 2 

Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF (2555000 
Kwh/mth) at 33 KV 

10000 KW 50 % LF (3650000 
Kwh/mth) at 33 KV 

15000 KW 50 % LF (5475000 
Kwh/mth) at 33 KV 

25000 KW 80 % LF (14600000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 
Kwh/mth) at 33 KV 

50000 KW 80 % LF (29200000 

01 Feb 1997 



148.8 

12 5 

161.3 

Kwh/mth) at 110/132 KV 

01 Feb 1997 



140 2 

12 5 

152.7 
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Installed capacity (MW) Gross generation (Million KwH) 



Electricity 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

Electricitj' 

energy 

Thermal 

electricity 

Hydro 

electricity 

% change in 
total gross 
generation 

1970-71 

1966 

832 

1114 

5638 

2595 

3043 


1971-72 

2186 

962 

1224 

6805 

3056 

3749 

20.7 

1972-73 

2254 

1030 

1224 

7010 

2870 

4141 

3.0 

1973-74 

1654 

430 

1224 

4868 

1171 

3697 

-30.5 

1974-75 

1654 

430 

1224 

5076 

1250 

3827 

4.3 

1975-76 

1764 

540 

1224 

5722 

1317 

4405 

12.7 

1976-77 

1764 

540 

1224 

4929 

2176 

2752 

-13.8 

1977-78 

1824 

540 

1284 

5619 

1852 

3767 

14.0 

1978-79 

2119 

750 

1369 

6608 

2082 

4526 

17.6 

1979-80 

2329 

960 

1369 

7573 

2040 

5533 

14.6 

1980-81 

2329 

960 

1369 

7372 

2446 

4926 

-2.6 

1981-82 

2539 

1170 

1369 

7832 

3174 

4658 

6.2 

1982-83 

2539 

1170 

1369 

7382 

4038 

3345 

-5.7 

1983-84 

2509 

1140 

1369 

6941 

3981 

2960 

-5.9 

1984-85 

2509 

1140 

1369 

9461 

4935 

. 4526 

36.3 

1985-86 

2529 

1140 

1389 

8632 

5696 

2936 

-8.7 

1986-87 

2795 

1291 

1504 

9450 

6131 

3319 

9.5 

1987-88 

3300 

1501 

1799 

9346 

7162 

2184 

-1.0 

1988-89 

3642 

1713 

1929 

11225 

7872 

3353 

20.1 

1989-90 

3875 

1934 

1941 

11860 

8519 

3341 

5.7 

1990-91 

4089 

2144 

1945 

13202 

9237 

3965 

11.3 

1991-92 

4311 

2366 

1945 

13833 

9423 

4410 

4.8 

1992-93 

4315 

2367 

1948 

16958 

11322 

5636 

22.6 

1993-94 

4317 

2369 

1948 

17627 

13028 

4599 

3.9 

1994-95 

4737 

2789 

1948 

19917 

14070 

5847 

13.0 

1995-96 

5067 

3119 

1948 

21975 

17260 

4715 

10.3 
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Electricji'I'Y; Electricity A\'ailahi]itv in Tamil Nadu 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 

5313 



1077 

6390 


1971-72 

6440 



527 

6968 

9.0 

1972-73 

6663 



310 

6973 

0.1 

1973-74 

4705 

2016 

1 

438 

7161 

2.7 

1974-75 

4885 

2020 

10 

513 

7428 

3.7 

1975-76 

5518 

2230 

8 

403 

8158 

9.8 

1976-77 

4636 

2968 

3 

752 

8359 

2.5 

1977-78 

5360 

2401 

13 

1707 

9481 

13.4 

1978-79 

6306 

2212 


1972 

10490 

10.6 

1979-80 

7264 

2095 


974 

10332 

-1.5 

1980-81 

7031 

2810 

11 

1093 

10944 

5.9 

1981-82 

7417 

3006 

10 

1135 

11567 

5.7 

1982-83 

6873 

3415 

8 

486 

10781 

-6.7 

1983-84 

6469 

3868 

4 

47 

10387 

-3.6 

1984-85 

8933 

4634 

4 

219 

13790 

32.8 

1985-86 

8055 

5296 


148 

13499 

-2.1 

1986-87 

8862 

6083 


70 

15015 

11.2 

1987-88 

8637 

6815 

7 

23 

15482 

3.1 

1988-89 

10489 

6855 

27 

11 

17382 

12.3 

1989-90 

11043 

7534 

19 

57 

18654 

7.3 

1990-91 

12333 

8331 

24 

5 

20692 

10.9 

1991-92 

12945 

8901 

7 

2 

21855 

5.6 

1992-93 

15931 

7984 

11 


23926 

9.5 

1993-94 

16437 

8821 

17 

11 

25285 

5 7 

1994-95 

18648 

9864 

121 

53 

28687 

13.5 

1995-96 

20475 

9528 

445 


30448 

6.1 


*Includes energy received from DVC BBMB 
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(Million KwH) 



Total 

Sales to 

Sales to 

T & D 

Energy 

Peak 

Peak 

% 


sales 

ultimate 

other 

losses 

require- 

require- 

avail- 

change 



con- 

states 


ment 

ment 

ability 

in total 



Burners 

and 





sales 




exports 



(MW) 

(MW) 


1970-71 

5261 

5146 

114 

1129 





1971-72 

5640 

5533 

107 

1327 




7.2 

1972-73 

5510 

5363 

147 

1463 




-2.3 

1973-74 

5824 

5513 

311 

1336 




5.7 

1974-75 

5864 

5559 

305 

1564 




0.7 

1975-76 

6646 

6205 

441 

1512 




13.3 

1976-77 

6819 

6379 

440 

1540 




2.6 

1977-78 

7747 

7087 

660 

1734 




13.6 

1978-79 

8491 

8136 

355 

1999 




9.6 

1979-80 

8339 

8141 

198 

1993 




-1.7 

1980-81 

8881 

8595 

286 

2062 

11212 



6.5 

1981-82 

9444 

9110 

335 

2123 

11884 



6.3 

1982-83 

8779 

8579 

200 

2002 

12351 



-7.0 

1983-84 

8418 

8233 

185 

1969 

13015 



-4.1 

1984-85 

11159 

10954 

205 

2632 

13390 



32.6 

1985-86 

11002 

10597 

405 

2497 

14610 



-1.4 

1986-87 

12424 

12055 

369 

2591 

16391 



12.9 

1987-88 

12663 

12254 

408 

2819 

17330 



1.9 

1988-89 

14442 

14327 

115 

2940 

19095 



14.0 

1989-90 

15623 

15110 

514 

3030 

20315 



8.2 

1990-91 

16970 

16859 

111 

3721 

22310 



8.6 

1991-92 

17824 

17691 

133 

4031 

23210 

4100 

3417 

5.0 

1992-93 

19787 

19645 

142 

4139 

24490 

4550 

3541 

11.0 

1993-94 

20990 

20856 

135 

4295 

26495 

4650 

3778 

6.1 

1994-95 

23774 

23615 

159 

4913 

29570 

5000 

4145 

13.3 

1995-96 

25535 

25330 

205 

4913 

33845 

5175 

4525 

7.4 
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KLECTlUC’rr^'. Consumor-wisc^ Elrcti'K ity Sal(\s in Tajiiil Nadu 


(Million KwH) 

Domestic 

Commer¬ 

Agricul¬ 

Low and 

High 

Public 

Railways All Other 


cial 

ture 

medium 

tension 

lighting 

Con¬ 




tension 



sumers 
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Transmission Step up Step down Distribution Number of 

k transformers transformers transformers villages 

distribution electrified 

lines 

(Ckt. km) (KVA) (KVA) (KVA) (Numbers) 

Pumpsets 

energised 

(Numbers) 

1970-71 

186088 

2272230 

4514760 

2345830 

11166 


1971-72 

233291 

2316230 

4631010 

2687230 

12837 


1972-73 

256529 

2316230 

4633010 

2694280 

13699 


1973-74 

265943 

3076000 

4962590 

3160520 

13805 

681258 

1974-75 

269143 

3076000 

2926850 

3031380 

15416 

706914 

1975-76 

279015 

3202000 

5098860 

3245600 

15509 

742746 

1976-77 

287791 

3362630 

5849650 

3774180 

15516 

780816 

1977-78 

294418 

3430130 

6775467 

4067080 

15522 

809606 

1978-79 

309821 

3525130 

7083470 

4183397 

15525 

843046 

1979-80 

323336 

3464632 

7599867 

4417807 

15550 

887227 

1980-81 

333912 

3716632 

8196617 

5160710 

15586 

919162 

1981-82 

350744 

4430530 

8083450 

5451155 

15611 

945520 

1982-83 

359489 

4659100 

8678450 

5707467 

15636 

965017 

1983-84 

366693 

4994100 

9311417 

5899691 

15673 

982606 

1984-85 

375832 

4994120 

9907217 

6554252 

15700 

1033556 

1985-86 

379378 

5465120 

10159450 

6877452 

15715 

1074184 

1986-87 

376870 

6275349 

10815730 

7120997 

15731 

1116177 

1987-88 

406192 

6485799 

11620000 

7743135 

15809 

1184450 

1988-89 

424371 

6795132 

11645200 

8360123 

15813 


1989-90 

440126 

7695889 

11705950 

8880188 

15813 

1277501 

1990-91 

450206 

7695889 

11705950 

9262564 

15815 

1318671 

1991-92 

458865 

4432839 

13847000 

9891372 



1992-93 

472482 

5468249 

15241100 

10051303 

15822 

1402858 

1993-94 

484263 

5569049 

16208160 

10483412 

15822 

1445651 

1994-95 

489224 

6306049 

16712800 

22569764 

15822 

1488169 

1995-96 

514616 

6506049 

17935770 

12160438 

15822 

1528807 
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EL1•:CTRICIT^': Tariffs of Tamil Nadu Ek‘ctricit>' Board{4 amil Nadu) 


(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariffs 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



Domestic 







1 KW (50 Kwh/mth) 

15 Feb 1997 



70.0 


70.0 

10 KW (1000 Kwh/mth) 
Commercial 

15 Feb 1997 



221.0 


221.0 

5 KW Metro (200 Kwh/mth) 

15 Feb 1997 



360.0 

18.0 

378.0 

5 KW Non-metro (200 Kwh/mth) 

15 Feb 1997 



350.0 

17.5 

367.5 

60 KW Metro (4000 Kwh/mth) 

50 KW Non-metro (4000 

15 Feb 1997 



379.0 

18.9 

397.9 

Kwh/mth) 

Agriculture 

15 Feb 1997 



369.0 

18.5 

387.5 

3 HP 10 % LF (163 Kwh/mth) 

5 HP 10 % LF (272 Kwh/mth) 

5 HP 15 % LF (408 Kwh/mth) 

10 HP 20 % LF (1089 

Kwh/mth) 







Small Industries 







5 HP 25 % LF (681 Kwh/mth) 

10 HP 25 % LF (1361 

15 Feb 1997 



185.0 

9.3 

194.3 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF Metro (2190 

15 Feb 1997 



211.0 

10.6 

221.5 

Kwh/mth) 

10 KW 30 % LF Non-metro 




314.2 

15.7 

329.9 

(2190 Kwh/mth) 

Medium Industries 

15 Feb 1997 



304.3 

15.2 

319.5 

50 KW 40 % LF Metro (14600 
Kwh/mth) 

50 KW 40 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



327.6 

16.4 

344.0 

(14600 Kwh/mth) 

Large Industries 

15 Feb 1997 



317.6 

15.9 

333.5 

250 KW 50 % LF Metro (91250 
Kwh/mth) 

250 KW 50 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



330.3 

16.5 

346.8 

(91250 Kwh/rnth) 

5000 KW 60 % LF Metro 

15 Feb 1997 



320 3 

16 0 

336 3 

(2190000 Kwh/mth) 

5000 KW 60 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



333.6 

16.7 

350.3 

(2190000 Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF Metro 

15 Feb 1997 



323 6 

16 2 

339.8 

(3650000 Kwh/mth) 

10000 KW 50 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



340.3 

17 0 

357.3 

(3650000 Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF Metro 

15 Feb 1997 



330 3 

16 5 

346.8 

(4380000 Kwh/mth) 

10000 KW 60 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



333.5 

16.7 

350.3 

(4380000 Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF Metro 

15 Feb 1997 



323.6 

16 2 

339 8 

(14600000 Kwh/mth) 

25000 KW 80 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



325.2 

16.3 

341.4 

(14600000 Kwh/mth) 

5000 KW 70 % LF Metro 

15 Feb 1997 



315 2 

15 8 

330.9 

(2555000 Kwh/mth) at 33 KV 

15 Feb 1997 



318,8 

15.9 

334.7 


(Continued...) 
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(Paise/KwH) 



Wef 

Average 

Fuel Cost 

Tariff's 

Duty 

Total 



Rate 

Adjustment 

including 

Taxes 

Tariff 





fca 



5000 K\V 70 % LF Non-metro 
(2555000 Kwh/mth) at 33 KV 
10000 KW 50 % LF Metro 

15 Feb 1997 



308.8 

15.4 

324.2 

(3650000 Kwh/mth) at 33 KV 
10000 KW 50 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



330.3 

16.5 

346.8 

(3650000 Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 % LF Metro 

15 Feb 1997 



320.3 

16 0 

336.3 

(5475000 Kwh/mth) at 33 KV 
15000 KW 50 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



330.3 

16.5 

346.8 

(5475000 Kwh/mth) at 33 KV 
25000 KW 80 % LF Metro 

15 Feb 1997 



320.3 

16.0 

336.3 

. (14600000 Kwh/mth) at 33 KV 
25000 KW 80 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



315.2 

15.8 

330.9 

(14600000 Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF Metro 

15 Feb 1997 



305 2 

15.3 

320.4 

(29200000 Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



315.2 

15.8 

330.9 

(29200000 Kwh/mth) at 33 KV 
50000 KW 80 % LF Metro 

15 Feb 1997 



305.2 

15.3 

320.4 

(29200000 Kwh/mth) at 110/132 
KV 

50000 KW 80 % LF Non-metro 

15 Feb 1997 



315.2 

15.8 

330.9 




(29200000 Kwh/mth) at 110/132 
KV 

15 Feb 1997 



305.2 

15 3 

320.4 
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F l.rf ' I'HK’1 T't : Kl(vtrhiTy A\.6]>ih]lii\- m f\>iulicl)on-\- 


(Million KwH) 



Net 
generation 
(own power 
houses) 

Energy 
received 
from joint 
& central 
plants 

Energy 

received 

from 

captive 

plants 

Energy 
received 
from other 
states and 
imports* 

Energy 

availability 

% change 
in energy 
availability 

1970-71 




96 

96 


1971-72 




101 

101 

5.1 

1972-73 




103 

103 

1.5 

1973-74 




108 

108 

5.5 

1974-75 




128 

128 

18.2 

1975-76 




122 

122 

-4.5 

1976-77 




135 

135 

10.5 

1977-78 




130 

130 

-3.8 

1978-79 




140 

140 

8.1 

1979-80 




143 

143 

1.6 

1980-81 




180 

180 

26.1 

1981-82 




176 

176 

-2.1 

1982-83 




184 

184 

4.5 

1983-84 




166 

166 

-9.6 

1984-85 




184 

184 

10.4 

1985-86 




203 

203 

10.4 

1986-87 




294 

294 

44.9 

1987-88 


284 


85 

369 

25.6 

1988-89 


344 


107 

451 

22.3 

1989-90 




543 

543 

20.4 

1990-91 


543 


140 

682 

25.7 

1991-92 


581 


165 

746 

9.4 

1992-93 


647 


175 

822 

10.2 

1993-94 


666 


169 

836 

1.6 

1994-95 


780 


196 

976 

16.8 

1995-96 


787 


219 

1006 

3.1 


*Includes energy received from DVC & BBMB 
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' 1 

El('(in( ity 

Salf,',s 111 Poj 

If In heiry 








Total 

Sales to 

Sales to 

T & D 


sales 

ultimate 

con¬ 

sumers 

other 

states 

and 

exports 

losses 

1970-71 

83 

83 


14 

1971-72 

87 

87 


14 

1972-73 

89 

89 


14 

1973-74 

93 

93 


15 

1974-75 

109 

109 


19 

1975-76 

108 

108 


15 

1976-77 

117 

117 


18 

1977-78 

110 

110 


20 

1978-79 

121 

121 


20 

1979-80 

122 

122 


21 

1980-81 

152 

152 


28 

1981-82 

149 

149 


27 

1982-83 

145 

145 


39 

1983-84 

134 

134 


32 

1984-85 

147 

147 


37 

1985-86 

163 

163 


40 

1986-87 

234 

234 


60 

1987-88 

294 

294 


75 

1988-89 

361 

361 


90 

1989-90 

442 

442 


101 

1990-91 

551 

551 


131 

1991-92 

612 

612 


134 

1992-93 

696 

696 


126 

1993-94 

704 

704 


132 

1994-95 

830 

830 


146 

1995-96 

840 

840 


166 
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(Million KwH) 


Energy 

Peak 

Peak 

% 

require- 

require- 

avail- 

change 

ment 

ment 

ability 

in total 




sales 


(MW) 

(MW) 



5.7 

1.8 
4.5 

17.0 

-0.9 

8.8 

-6.4 

10.4 

0.9 

24.6 
-1.7 
- 2.6 
-7.9 

9.8 

10.6 
43.9 

25.6 

22.8 

22.7 
24.6 
11.0 

13.8 

1.0 

17.9 
1.2 
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(Million KwH) 

Domestic Commer- Agricul- Low and 

cial ture medium 

tension 

High 

tension 

Public Railways 

lighting 

All Other 
Con¬ 
sumers 

1970-71 

6 

5 

25 

5 

38 

4 


1971-72 

6 

5 

25 

6 

40 

5 


1972-73 

11 

6 

28 

1 

38 

5 


1973-74 

7 

5 

26 

6 

44 

16 


1974-75 

9 

5 

39 

7 

43 

6 


1975-76 

10 

5 

34 

7 

47 

6 


1976-77 

11 

6 

35 

9 

50 

6 


1977-78 

13 

6 

30 

9 

45 

6 


1978-79 

15 

7 

26 

9 

58 

6 


1979-80 

15 

7 

30 

10 

52 

7 


1980-81 

18 

8 

42 

11 

63 

10 


1981-82 

20 

8 

36 

11 

67 

7 


1982-83 

22 

8 

38 

11 

59 

8 


1983-84 

25 

8 

33 

12 

46 

8 

0 

1984-85 

27 

10 

33 

14 

. 55 

9 


1985-86 

25 

11 

41 

15 

63 

9 


1986-87 

33 

11 

49 

17 

115 

9 


1987-88 

36 

12 

57 

18 

154 

14 

2 

1988-89 

41 

15 

61 

22 

205 

15 

2 

1989-90 

49 

17 

64 

28 

268 

16 


1990-91 

54 

20 

67 

29 

365 

14 

2 

1991-92 

64 

20 

84 

30 

397 

13 

4 

1992-93 

59 

21 

85 

30 

483 

13 

5 

1993-94 

85 

25 

87 

38 

453 

16 

0 

1994-95 

92 

28 

92 

40 

557 

16 

5 

1995-96 

117 

42 

93 

43 

525 

19 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

3988 

3990 

4491 

4973 

4974 



Hydro electricity 

(MW) 

2375 

2377 

2458 

2518 

2519 



Thermal electricity 

(MW) 

1613 

1613 

2033 

2455 

2455 



Gross generation 

(Min. KwH) 

17563 

17217 

18750 

20045 

21235 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

8837 

8103 

9111 

9203 

6132 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

8726 

9114 

9639 

10843 

15103 



T & D losses 

(Min. KwH) 

4431 

4784 

5292 

5121 

5612 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

17358 

18783 

20678 

22857 

22791 



Domestic 

(Min. KwH) 

2438 

2825 

3187 

3213 

3276 



Commercial 

(Min. KwH) 

553 

610 

673 

672 

704 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

963 

1030 

1095 

1149 

1194 



High tension 

(Min. KwH) 

5287 

5668 

5815 

6046 

5253 



Railways 

(Min. KwH) 

379 

461 

553 

595 

631 



Agriculture 

(Min. KwH) 

7007 

7937 

9068 

10966 

11430 



Public Lighting 

(Min. KwH) 

140 

146 

151 

152 

160 



Public Water Works & 









sewage pumps 

(Min. KwH) 

508 







Others 

(Min. KwH) 

82 

105 

136 

64 

144 



Number of Employees 

(Number) 


71979 

72511 

72432 

72397 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


94 

99 

93 

97 

128 

158 

Domestic 

(Paise/kwh) 


86 

89 

92 

108 

136 

144 

Commercial 

(Paise/kwh) 


181 

190 

196 

232 

328 

356 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


9 

6 

5 

3 

15 

23 

Industry 

(Paise/kwh) 


178 

215 

222 

236 

293 

310 

Railways 

(Paise/kwh) 


193 

207 

213 

250 

315 

340 

Others 

(Paise/kwh) 


31 

26 

36 

42 

8 

8 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

62.1 

65.0 

68.7 

70.2 

77.4 

78.3 


Plant availability factor 

(Per cent) 

77.4 

82.2 

83.3 

85.6 

89.6 



Forced outages 

(Per cent) 

11.3 

5.7 

8.2 

6.0 

6.6 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

89 

100 

109 

129 

157 

170 

199 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


25 

29 

31 

46 

51 

52 

Power purchase 

(Paise/kwh) 


31 

35 

41 

42 

39 

63 

Operation maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


5 

6 

6 

6 

6 

6 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


15 

12 

13 

15 

15 

15 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


8 

8 

12 

15 

17 

18 

Interest 

(Paise/kwh) 


20 

19 

16 

35 

34 

40 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


-3 

1 

10 


6 

7 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


82 

90 

103 

113 

122 

157 

Cost of power purchase 

(Rs croie) 


592 

743 

940 

983 

1021 

1878 

Commercial profit/loss with 









subsidy 

(Rs.crore) 


-4 

-22 

-37 

4 

-814 

-890 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs.crore) 


-4 

-22 

-981 

-1255 

-814 

-890 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


726 

925 

1350 

1757 

1948 

2167 

Subsidv for domestic 









consumers 

(Rs crore) 


40 

64 

119 

164 

122 

263 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


668 

782 

650 

523 

1002 

1281 

Subsidy received from state 









government 

(Rs.crore) 




944 

1259 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

537 

537 

577 

597 

597 



Hydro electricity 

(MW) 

2 

2 

2 

2 

2 



Thermal electricity 

(MW) 

535 

535 

575 

595 

595 



Gross generation 

(Min. KwH) 

1080 

1068 

940 

1255 

1423 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 








Thermal electricity 

(Min. KwH) 

1080 

1068 

940 

1255 

1423 



T & D losses 

(Min. KwH) 

449 

432 

476 

547 

667 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

1538 

1482 

1628 

1676 

1768 



Domestic 

(Min. KwH) 

243 

232 

398 

384 

429 



Commercial 

(Min. KwH) 

148 

no 

144 

164 

160 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

440 

333 

442 

467 

206 



High tension 

(Min. KwH) 

366 

448 

331 

318 

590 



Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

36 

30 

42 

43 

44 



Public Lighting 

Public Water Works & 

(Min. KwH) 

6 

17 

21 

22 

12 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

31 

27 

40 

42 

35 



Others 

(Min. KwH) 

268 

285 

210 

236 

292 



Number of Employees 

(Number) 


23201 

21883 

21562 

20882 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


121 

120 

13 

215 

212 

212 

Domestic 

(Paise/kwh) 


95 

68 

68 

146 

146 

146 

Commercial 

(Paise/kwh) 


165 

167 

163 

297 

297 

296 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


179 

93 

88 

159 

161 

161 

Industry 

(Paise/kwh) 


99 

133 

130 

195 

195 

195 

Railways 

(Paise/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 


52 

no 

no 

204 



PLF of thermal plants 

(Per cent) 

24.6 

24.3 

19.9 

26.7 

28.6 

27.1 


Plant availabilitj' factor 

(Per cent) 

47.3 

64.9 

63.3 

52.3 

59.5 



Forced outages 

(Per cent) 

34.4 

33 9 

33.6 

21.3 

39.3 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

281 

255 

253 

299 

367 

374 

380 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


51 

41 

49 

56 

51 

58 

Power purchase 

Operation & maintenance 

(Paise/kwh) 


38 

52 

61 

80 

108 

116 

cost 

(Paise/kwh) 


10 

11 

11 

12 

10 

9 

Establishment/ 
administration cost 

(Paise/kwh) 


47 

50 

54 

62 

62 

58 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


21 

31 

34 

35 

32 

30 

Interest 

(Paise/kwh) 


87 

65 

86 

120 

109 

107 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


1 

3 

3 

2 

2 

2 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


59 

70 

95 

124 

158 

173 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 


61 

86 

104 

144 

236 

299 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


-205 

-197 

-217 

-255 

-335 

-338 

without subsidy 

(Rs crore) 


-205 

-197 

-217 

-255 

-335 

-338 

Effective subsidy to 
agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


6 

9 

11 

14 

17 

21 

consumers 

(Rs.crore) 


37 

82 

79 

116 

149 

177 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


-148 

-115 

-129 

-139 

-187 

-159 

government 

(Rs.crore) 









March-April 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 



rf’i'iorjnaiico of Biluir Starr Eloctndtv Bo.ird 


35] 




1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

1544 

1548 

1544 

1544 

1544 



Hydro electricity 

(MW) 

150 

155 

150 

150 

150 



Thermal electricity 

(MW) 

1394 

1394 

1394 

1394 

1394 



Gross generation 

(Min. KwH) 

2592 

2967 

2975 

2683 

2277 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

243 

135 

192 

401 

280 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

2350 

2832 

2782 

2282 

1997 



T & D losses 

(Min. KwH) 

1644 

1613 

1609 

1623 

1286 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

5273 

5505 

6057 

6237 

6420 



Domestic 

(Min. KwH) 

449 

505 

605 

726 

831 



Commercial 

(Min. KwH) 

272 

322 

344 

418 

339 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

213 

205 

249 

202 

260 



High tension 

(Min. KwH) 

2246 

2469 

3001 

2973 

3121 



Railways 

(Min. KwH) 

327 

339 

357 

369 

411 



Agriculture 

(Min. KwH) 

1617 

1527 

1360 

1365 

1268 



Public Lighting 

(Min. KwH) 

23 

33 

28 

28 

37 



Public Water Works &c 









sewage pumps 

(Min. KwH) 

125 

105 

114 

156 

152 



Others 

(Min. KwH) 








Number of Employees 

(Number) 


42430 

40551 

39719 

38740 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


118 

147 

155 

179 

173 

173 

Domestic- 

(Paise/kwh) 


107 

107 

110 

109 

109 

109 

Commercial 

(Paise/kwh) 


121 

143 

144 

206 

197 

197 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


10 

15 

15 

16 

16 

16 

Industry 

(Paise/kwh) 


175 

205 

221 

247 

232 

232 

Railways 

(Paise/kwh) 


199 

49 

272 

299 

290 

290 

Others 

(Paise/kwh) 


85 

226 

109 

107 

107 

107 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

21.3 

25.2 

24.4 

20.0 

17.4 

15.3 


Plant availability factor 

(Per cent) 

38.3 

46.5 

49.0 

42.4 

34.6 



Forced outages 

(Per cent) 

27.6 

47.6 

31.1 

21.9 

42.7 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

177 

186 

200 

233 

271 

302 

274 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


27 

27 

22 

22 

25 

31 

Power purchase 

(Paise/kwh) 


71 

81 

93 

123 

148 

141 

Operation maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


13 

12 

15 

15 

15 

11 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


40 

42 

42 

48 

51 

43 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


13 

12 

19 

24 

24 

18 

Interest 

(Paise/kwh) 


23 

22 

21 

22 

21 

16 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 



4 

20 

18 

19 

14 

Rate of pow'er purchase 

(Paise/kwh) 


89 

100 

98 

117 

142 

151 

Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


399 

499 

596 

804 

998 

1289 

Commercial profit/loss ivith 









subsidy 

(Rs.crore) 


-279 

-189 

-318 

-330 

-584 

-622 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs croie) 


-279 

-189 

-318 

-330 

-584 

-622 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


268 

252 

297 

323 

370 

451 

Subsidy for domestic 









consumers 

(Rs.crore) 


40 

56 

89 

134 

165 

191 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


-66 

-18 

-106 

-135 

-325 

268 


Subsidy received from state 
government _ (Rs.crore) 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

4172 

4325 

4372 

4372 

4432 



Hydro electricity 

(MW) 

425 

425 

427 

427 

487 



Thermal electricity 

(MW) 

3747 

3900 

3945 

3945 

3945 



Gross generation 

(Min. KwH) 

18120 

20304 

21233 

21987 

23053 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

833 

659 

1213 

1375 

738 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

17287 

19644 

20020 

20612 

22315 



T & D losses 

(Min. KwH) 

5345 

5220 

5266 

5390 

6071 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

15851 

16921 

19070 

19865 

22181 



Domestic 

(Min. KwH) 

1503 

1612 

1777 

1945 

2176 



Commercial 

(Min. KwH) 

386 

423 

504 

541 

601 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

1526 

1642 

1934 

2073 

2283 



High tension 

(Min. KwH) 

4908 

4848 

5539 

6192 

6325 



Railways 

(Min. KwH) 

274 

295 

318 

301 

331 



Agriculture 

(Min. KwH) 

6960 

7783 

8652 

8462 

10132 



Public Lighting 

Public Water Works & 

(Min. KwH) 

80 

85 

88 

90 

94 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

216 

234 

258 

261 

239 



Others 

(Min. KwH) 








Number of Employees 

(Number) 


45991 

46583 

47247 

48153 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


100 

121 

128 

132 

141 

180 

Domestic 

(Paise/kwh) 


92 

105 

109 

119 

135 

168 

Commercial 

(Paise/kwh) 


225 

268 

274 

285 

300 

335 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


11 

19 

22 

19 

19 

19 

Industry 

(Paise/kwh) 


188 

220 

220 

235 

251 

330 

Railways 

(Paise/kwh) 


190 

223 

256 

263 

279 

377 

Others 

(Paise/kwh) 


56 

224 

250 

667 



PLF of thermal plants 

(Per cent) 

56.9 

61.6 

60.4 

60.5 

65.3 

64.8 


Plant availability factor 

(Per cent) 

77.5 

82.6 

78.8 

78.2 

82.9 



Forced outages 

(Per cent) 

10.6 

7.0 

7.6 

6.6 

7.2 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

132 

147 

158 

172 

179 

205 

239 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


72 

80 

86 

82 

79 

86 

Power purchase 

Operation & maintenance 

(Paise/kwh) 


23 

28 

28 

39 

57 

87 

cost 

(Paise/kwh) 


5 

6 

6 

6 

6 

7 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kwh) 


17 

19 

19 

19 

19 

19 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


10 

9 

16 

17 

18 

16 

Interest 

(Paise/kwh) 


18 

17 

18 

19 

25 

24 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 








Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


79 

82 

84 

98 

136 

168 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 


428 

565 

594 

956 

1509 

2618 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


100 

92 

105 

85 

-1060 

146 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


-519 

-493 

-551 

-1026 

-1310 

-1520 

agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


1055 

1206 

1266 

1626 

2030 

2713 

consumers 

(Rs.crore) 


88 

95 

122 

132 

164 

195 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


319 

539 

451 

592 

734 

1239 

government 

(Rs.crore) 


619 

585 

656 

nil 

250 

1666 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 



Hydro electricity 

(MW) 

884 

884 

884 

884 

884 



Thermal electricity 

(MW) 

896 

896 

896 

896 

896 



Gross generation 

(Min. KwH) 

7765 

7973 

6677 

7418 

7262 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

4197 

4081 

3523 

4008 

3920 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

3568 

3892 

3154 

3410 

3342 



T &: D losses 

(Min. KwH) 

2657 

2966 

2641 

3420 

4003 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

7139 

8091 

7888 

7624 

8352 



Domestic 

(Min. KwH) 

1292 

1486 

1550 

1350 

1637 



Commercial 

(Min. KwH) 

204 

227 

222 

246 

258 



Low and medium tension 

(Mln. KwH) 

500 

538 

507 

516 

549 



High tension 

(Min. KwH) 

1267 

1377 

1212 

1369 

1468 



Railways 

(Mln. KwH) 








Agriculture 

(Mln. KwH) 

3535 

4063 

3959 

3653 

3904 



Public Lighting 

(Mln. KwH) 

28 

37 

40 

34 

40 



Public Water Works &; 









sewage pumps 

(Mln. KwH) 

97 

121 

146 

167 

175 



Others 

(Mln. KwH) 

215 

244 

252 

288 

321 



Number of Employees 

(Number) 


45000 

48072 

48072 

48072 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


73 

83 

111 

133 

162 

168 

Domestic 

(Paise/kwh) 


70 

77 

107 

134 

192 

200 

Commercial 

(Paise/kwh) 


149 

175 

210 

253 

312 

319 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


26 

29 

46 

52 

50 

50 

Industry 

(Paise/kwh) 


171 

196 

222 

267 

312 

319 

Railways 

(Paise/kwh) 


163 

187 

229 

265 

135 

319 

Others 

(Paise/kwh) 


103 

76 

87 

45 

162 

138 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

45.8 

49.9 

40.5 

44.7 

42 9 

47.7 


Plant availability factor 

(Per cent) 

60.4 

70.8 

61.5 

59.1 

69.6 



Forced outages 

(Per cent) 

30.9 

23.5 

26 7 

35.7 

23.7 



Total cost of supply 

(Paise/ktvh) 

115 

134 

165 

180 

217 

220 

225 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


39 

36 

42 

46 

47 

46 

Power purchase 

(Paise/kwh) 


38 

60 

59 

80 

78 

76 

Operation & maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


6 

i 

9 

12 

12 

13 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


21 

26 

30 

33 

36 

41 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


9 

10 

17 

17 

16 

16 

Interest 

(Paise/kwh) 


19 

21 

22 

27 

30 

32 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


3 

6 


2 



Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


78 

101 

104 

114 

117 

117 

Cost of power puichase 

(Rs.crore) 


326 

503 

486 

700 

713 

713 

Commercial profit/loss with 









subsidy 

(Rs crore) 


-368 

-446 

-12 

46 

237 

-154 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs crore) 


-403 

-506 

-467 

-587 

-411 

-404 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


456 

540 

490 

644 

672 

681 

Subsidy for domestic 









consumers 

(Rs.crore) 


96 

137 

113 

137 

48 

44 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


23 

42 

80 

104 

252 

259 

Subsidy received from state 









government 

(Rs.crore) 


35 

60 

455 

633 

648 

250 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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Urn. 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

272 

272 

272 

274 

289 



Hydro electricity 

(MW) 

272 

272 

272 

274 

289 



Thermal electricity 

(MW) 








Gross generation 

(Min. KwH) 

1050 

1087 

977 

1132 

1285 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

1050 

1087 

977 

1132 

1285 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 








T & D losses 

(Min. KwH) 

406 

403 

374 

474 

476 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

1022 

1083 

1156 

1340 

1598 



Domestic 

(Min. KwH) 

253 

283 

313 

349 

388 



Commercial 

(Min. KwH) 

84 

88 

92 

103 

112 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

582 

512 

552 

656 

818 



High tension 

(Min. KwH) 








Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

30 

14 

14 

12 

12 



Public Lighting 

Public Water Works 

(Min. KwH) 

3 

4 

4 

4 

5 



sewage pumps 

(Min. KwH) 


122 

123 

141 

149 



Others 

(Min. KwH) 

70 

60 

58 

74 

113 



Number of Employees 

(Number) 


11362 

12500 

13000 

13500 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


101 

107 

116 

122 

132 

139 

Domestic 

(Paise/kwh) 


57 

60 

60 

60 

60 

70 

Commercial 

(Paise/kwh) 


120 

135 

140 

155 

160 

170 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


33 

33 

50 

50 

50 

GO 

Industry 

(Paise/kwh) 


97 

105 

125 

135 

140 

151 

Railways 

(Paise/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 


108 

122 

123 

119 

147 

150 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 








Plant availability factor 

(Per cent) 








Forced outages 

(Per cent) 








Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

118 

114 

143 

127 

137 

135 

144 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 








Power purchase 

Operation &; maintenance 

(Paise/kwh) 


19 

27 

31 

42 

42 

45 

cost 

(Paise/kwh) 


15 

15 

14 

15 

15 

16 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


33 

41 

37 

41 

42 

46 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


5 

6 

5 

6 

6 

7 

Interest 

(Paise/kwh) 


42 

53 

39 

33 

31 

30 

Miscellaneous cost 

(Paise/'kwh) 



1 


1 



Rate of power purchase 

(Pai.se/kwh) 


36 

42 

44 

62 

58 

63 

Cost of power pui’chasc 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 


36 

46 

64 

101 

114 

129 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.ci'ore) 


2 

-50 

-9 

-23 

5 


without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


2 

-50 

-9 

-23 

5 


agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.croie) 


1 

2 

1 

1 

1 

1 

consumers 

(Rs Cl ore) 


14 

26 

23 

30 

33 

36 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


-6 

-22 

5 

8 

29 

29 

government 

(Rs.crore) 
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1991-92 

1992- 93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Iiistallpcl capacity 

(MW) 

262 

262 

337 

362 

366 



Hydro olpctricitv 

(MW) 

180 

180 

180 

180 

184 



Thermal electric ity 

(MW) 

82 

82 

157 

182 

182 



Gross generation 

(Min. KwH) 

878 

801 

790 

879 

798 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

793 

766 

732 

792 

735 



Thermal (dectricity 

(Min. KwH) 

85 

35 

58 

88 

63 



T &: D losses 

(Min. KwH) 

1440 

1384 

1346 

1593 

1599 



Sales to consuiners 

(Min. KwH) 

1439 

1425 

1507 

1576 

1650 



Domestic 

(Min. KwH) 

362 

359 

345 

361 

377 



Comineirial 

(Min. KwH) 

238 

235 

209 

218 

228 



Low and medinrn tension 

(Mill KwH) 

368 

364 

274 

286 

300 



High revision 

(Min. KwH) 








Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

148 

147 

266 

278 

292 



Public Lighting 

(Mill. KwH) 

43 

43 

23 

24 

25 



Public Watc'r Works 









sewage pumps 

(Min KwH) 

144 

142 

211 

221 

232 



Others 

(Min. KwH) 

136 

135 

179 

187 

196 



Number of Employees 

(Numliei) 


16449 

1G486 

16996 

18296 



All Consumers 

(Paisc/kwh) 


35 

35 

37 

36 

36 

37 

Domestic 

(Paise/kwh) 


27 

30 

30 

29 

29 

29 

Commercial 1 

(Paise/kwh) 


53 

56 

55 

54 

54 

54 

Agriculture 

(Pai.se/kwh) 


11 

9 

9 

10 

10 

10 

Industry 

(Paise/kwh) 


47 

40 

40 

41 

41 

41- 

Raihva3^s 

(Pai.se/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 








PLF of thcjrmal plants 

(Per cent) 








Plant availability factor 

(Per cent) 








Forced outages 

(Per cent) 








Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

172 

165 

209 

231 

242 

230 

239 

Fuel cost 

(Paisc/kwh) 


5 

10 

10 

14 

7 

6 

Power purchase 

(Paise/kwh) 


85 

115 

133 

130 

141 

148 

Operation & maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


7 

7 

7 

7 

G 

G 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kwh) 


21 

22 

22 

29 

24 

24 

Deprc'ciation 

(Paise/kwh) 


12 

13 

14 

16 

13 

17 

Interest 

(Paise/kwh) 


36 

42 

45 

46 

39 

37 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 








Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


65 

81 

98 

90 

103 

107 

Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


130 

185 

223 

225 

339 

412 

Commercial profit/loss with 









subsid}- 

(Rs.crore) 


-224 

-293 

-346 

-376 

-473 

-564 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs.crore) 


-224 

-293 

-346 

-376 

-473 

-564 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


28 

53 

67 

71 

103 

108 

Subsidy for domestic 









consumers 

(Rs cror<’) 


50 

62 

70 

94 

102 

123 

Cross subsid}' from others 

(Rs.crore) 


-118 

-165 

-210 

-213 

270 

-339 

Subsidy received from state 









government 

(Rs.croie) 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

206 

228 

334 

334 

334 



Hydro electricity 

(MW) 

206 

206 

206 

206 

206 



Thermal electricity 

(MW) 


21 

128 

128 

128 



Gross generation 

(Min. KwH) 

707 

804 

919 

1150 

1160 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

707 

804 

772 

785 

617 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 



147 

365 

543 



T & D losses 

(Min. KwH) 

3119 

3149 

3414 

3831 

3764 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

12482 

12897 

13996 

15830 

15896 



Domestic 

(Min. KwH) 

1929 

2054 

2262 

2503 

2654 



Commercial 

(Min. KwH) 

280 

295 

374 

387 

422 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

800 

792 

861 

915 

967 



High tension 

(Min. KwH) 

4727 

4110 

4103 

4332 

4125 



Railways 

(Min. KwH) 


7 

14 

19 

31 



Agriculture 

(Min. KwH) 

4523 

5340 

6077 

7351 

7763 



Public Lighting 

Public Water Works 

(Min. KwH) 

151 

153 

155 

157 

158 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

62 

133 

136 

150 

157 



Others 

(Min. KwH) 

10 

13 

14 

16 

18 



Number of Employees 

(Number) 


45217 

44542 

44406 

44620 



All Consumers 

(Paise/kw'h) 


93 

107 

105 


141 

192 

Domestic 

(Paise/kwh) 


86 

108 

107 



143 

Commercial 

(Paise/kwh) 


261 

342 

397 


409 

485 

Agriculture 

(Paise/ kwh) 


4 

3 

2 


2 

7 

Industry 

(Paise/kwh) 


185 

222 

231 


266 

373 

Railways 

(Paise/kwh) 


220 

281 

304 


308 

355 

Others 

(Paise/kwh) 








PLF of thermal plants 

(Per cent) 

59.1 

49.4 

66.9 

64.9 

67 7 

70.2 


Plant availability factor 

(Per cent) 

71.4 

67.8 

81.2 

86.4 

84.0 



Forced outages 

(Per cent) 

8.8 

22.3 

8 9 

6.7 

6 3 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

92 

97 

112 

121 

153 

196 

207 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 



1 

3 

4 

5 

6 

Power purchase 

Operation maintenance 

(Paise/kwh) 


55 

68 

68 

93 

116 

128 

cost 

(Paise/kwh) 


4 

5 

5 

5 

8 

7 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


19 

23 

23 

25 

30 

26 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


5 

5 

10 

11 

14 

14 

Interest 

(Paise/kwh) 


9 

11 

12 

15 

23 

25 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


4 

-1 

1 

-1 



Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


47 

59 

58 

81 

100 

111 

Cost of pow'er pui chase 
Commercial profit/loss with 

(Rs crore) 


713 

957 

1075 

1490 

1659 

2159 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


32 

34 

43 

51 

-239 

64 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rh crore) 


-19 

-1 

-164 

-499 

-689 

-147 

agriculturad consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


497 

668 

871 

1111 

1281 

1514 

consumers 

(Rs.croie) 


23 

9 

35 

118 

237 

188 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from btate 

(Rs.crore) 


475 

599 

652 

618 

729 

1454 

government 

(Rs.crore) 


52 

36 

207 

551 

450 

211 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

1477 

1477 

1484 

1492 

1492 



Hydro electricity 

(MW) 

1477 

1477 

1484 

1492 

1492 



Thermal electricity 

(MW) 








Gross generation 

(Min. KwH) 

5326 

6193 

5822 

6571 

6626 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

5326 

6193 

5822 

6571 

6626 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 








T & D losses 

(Min. KwH) 

1553 

1624 

1579 

1784 

1974 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

5476 

5637 

6177 

6902 

7272 



Domestic 

(Min. KwH) 

243 

232 

398 

384 

429 



Commercial 

(Min. KwH) 

148 

110 

144 

164 

160 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

440 

333 

442 

467 

206 



High tension 

(Min. KwH) 

366 

448 

331 

318 

590 



Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

36 

30 

42 

43 

44 



Public Lighting 

(Min. KwH) 

6 

17 

21 

22 

12 



Public Water W^orks & 









sewage pumps 

(Min. KwH) 

31 

27 

40 

42 

35 



Others 

(Min. KwH) 

268 

285 

210 

236 

292 



Number of Employees 

(Number) 


23957 

25765 

25372 

26900 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


74 

82 

87 

93 

103 

127 

Domestic 

(Paise/kwh) 


54 

58 

59 

61 

61 

61 

Commercial 

(Paise/kwh) 


106 

118 

121 

195 

195 

195 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


25 

29 

24 

24 

24 

24 

Industry 

(Paise/kwh) 


83 

93 

101 

104 

104 

104 

Railways 

(Paise/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 


73 






PLF of thermal plants 

(Per cent) 








Plant availability factor 

(Per cent) 








Forced outages 

(Per cent) 








Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

81 

87 

98 

109 

123 

147 

144 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 







6 

Power purchase 

(Paise/kwh) 


17 

29 

31 

37 

50 

46 

Operation maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


6 

6 

5 

5 

6 

6 

Establishment/ 









administration cost 

(Paise/kwh) 


30 

34 

34 

35 

41 

36 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


5 


7 

8 

9 

9 

Interest 

(Paise/kwh) 


21 

20 

22 

29 

33 

35 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


9 

3 

9 

8 

7 

6 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


79 

91 

97 

103 

115 

126 

Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


97 

183 

218 

271 

363 

406 

Commercial profit/loss with 









subsidy 

(Rs.crore) 


-65 

-75 

-120 

-130 

-136 

-108 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs.crore) 


-65 

-75 

-128 

-183 

-271 

-108 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 



16 

23 

32 

39 

46 

Subsidy for domestic 









consumers 

(Rs.crore) 


61 

83 

115 

171 

231 

275 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


-1 

-1 

-18 

-17 

-43 

167 

Subsidy received from state 









government 

(Rs.crore) 




9 

53 

136 



Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

3383 

3533 

3783 





Hydro electricity 

(MW) 

725 

726 

766 

846 

846 



Thermal electricity 

(MW) 

2658 

2808 

3018 

3018 

3018 



Gross generation 

(Min. KwH) 

12525 

13260 

14382 

16597 

17599 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

1499 

1512 

1659 

2415 

2253 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

11026 

11748 

12724 

14182 

15346 



T & D losses 

(Min. KwH) 

5133 

4522 

4735 

5026 

4981 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

14775 

15781 

18040 

20054 

22142 



Domestic 

(Min. KwH) 

2609 

2730 

2677 

3027 

3387 



Commercial 

(Min. KwH) 

506 

570 

593 

606 

655 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

732 

735 

759 

763 

799 



High tension 

(Min. KwH) 

6623 

6939 

7176 

7452 

7681 



Railways 

(Min. KwH) 

564 

716 

841 

940 

1072 



Agriculture 

(Min. KwH) 

3297 

3619 

5496 

6751 

7982 



Public Lighting 

Public Water Works &: 

(Min. KwH) 

88 

99 

101 

114 

127 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

357 

373 

396 

400 

423 



Others 

(Min. KwH) 





15 



Number of Employees 

(Number) 


82911 

83707 

83997 

87961 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


119 

119 

130 

139 

147 

149 

Domestic 

(Paise/kwh) 


49 

61 

63 

63 

63 

75 

Commercial 

(Paise/kwh) 


167 

187 

233 

264 

269 

312 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


25 

20 

4 

4 

4 

5 

Industry 

(Paise/kwh) 


184 

211 

238 

268 

274 

316 

Railways 

(Paise/kwh) 


286 

303 

310 

425 

451 

503 

Others 

(Paise/kw'h) 


115 

115 

111 

134 

91 

91 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

49 2 

52.5 

56 1 

58.2 

58.7 

62.3 


Plant availability factor 

(Per cent) 

68.2 

73.2 

73.6 

78.4 

77.0 



Forced outages 

(Per cent) 

16 5 

14.5 

19.3 

12 2 

11 0 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

122 

141 

158 

167 

174 

206 

209 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


25 

28 

32 

35 

33 

33 

Power purchase 

Operation & maintenance 

(Paise/kw'h) 


43 

49 

48 

48 

72 

75 

cost 

(Paise/kwh) 


G 

7 

7 

7 

8 

8 

Establishment / 
administration cost 

(Paise/kwh) 


23 

25 

27 

29 

35 

34 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


15 

15 

20 

21 

21 

21 

Interest 

(Paise/kwh) 


27 

33 

30 

30 

32 

32 

Miscellaneous cost 

(Pai.se ‘kwh) 


4 

2 

3 

5 

5 

5 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


75 

87 

93 

90 

132 

144 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs crore) 


719 

904 

1003 

1095 

1678 

1827 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


-112 

38 

-380 

-314 

-774 

-853 

without subsidy 

(Rs.croie) 


-492 

-377 

-594 

-625 

-1204 

-1325 

Effective subsidy to 
agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


421 

756 

1104 

1356 

1679 

1775 

consumers 

(Rs.crore) 


253 

258 

315 

376 

541 

56? 

Cross subsidy from others 
Subsidj- received from state 

(Rs.crore) 


310 

445 

652 

942 

884 

919 

government 

(R.S. crore) 


380 

415 

214 

310 

430 

437 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

7593 

7515 

7605 

7731 

7731 



Hydro electricity 

(MW) 

1296 

1308 

1308 

1314 

1314 



Thermal electricitj*- 

(MW) 

6297 

6207 

6297 

6417 

6417 



Gross generation 

(Min. KavH) 

31373 

31062 

34113 

38212 

39470 



Hydro electricity 

(Min. KavH) 

4187 

3883 

4416 

5173 

3382 



Thermal electricity 

(Min. KavH) 

27187 

27180 

29697 

33039 

36089 



T & D losses 

(Min. KwH) 

6870 

6719 

6734 

7361 

8498 



Sales to consumers 

(Min KavH) 

25067 

26041 

27950 

31815 

35913 



Domestic 

(Min. KavH) 

3148 

3549 

3772 


4424 



Commercial 

(Min KavH) 

750 

851 

874 

906 

979 



Low and medium tension 

(Min. KavH) 

1422 

1625 

1658 

1659 

1808 



High tension 

(Min KwH) 

9746 

10083 

10543 

11467 

12776 



Railways 

(Min. KwH) 

362 

615 

641 

745 

748 



Agriculture 

(Min. KwH) 

8177 

7839 

8703 

11453 

13332 



Public Lighting 

(Min. KwH) 

238 

277 

273 

282 

302 



Public Water Works 









sewage pumps 

(Min. KavH) 

886 

987 

1190 

1104 

1184 



Others 

(Min. KwH) 

337 

216 

297 

239 

359 



Number of Employees 

(Number) 


111514 

111514 

111514 

110662 



All Consumers 

(Paise/kAA'h) 


137 

151 

161 

169 

190 

200 

Domestic 

(Paise/kAvh) 


96 

101 

114 

111 

139 

143 

Commercial 

(Paise/kAA^h) 


194 

223 

270 

285 

285 

299 

Agriculture 

(Paise/kAvh) 


15 

23 

18 

16 

24 

26 

Industry 

(Paise/kAvh) 


207 

233 

271 

272 

314 

328 

Railways 

(Paise/kAvh) 


191 

214 

243 

255 

322 

339 

Others 

(Paise/kAvh) 


191 

164 

236 

185 

175 

175 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

61.3 

59.7 

64.1 

61.2 

64 9 

68.7 


Plant availability factor 

(Per cent) 

77.6 

85.2 

83.8 

82.6 

85.3 



Forced outages 

(Per cent) 

13.7 

10 2 

10 0 

9.0 

10.8 



Total cost of supply 

(Paise/kAvh) 

125 

139 

152 

162 

185 

199 

204 

Fuel cost 

(Paise/kAA'h) 


46 

52 

54 

53 

56 

56 

PoAver purchase 

(Paise/kAAdi) 


28 

30 

28 

50 

53 

53 

Operation &: maintenance 









cost 

(Paise/kAvh) 


8 

9 

10 

11 

13 

13 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kAA’h) 


21 

20 

23 

23 

24 

24 

Depreciation 

(Paise/kAA’h) 


11 

13 

19 

21 

21 

21 

Interest 

(Paise/kwh) 


23 

22 

18 

19 

22 

25 

Miscellaneous cost 

(Paise/kAA'h) 


2 

6 

10 

9 

10 

12 

Rate of power purchase 

(Paise/kAA'h) 


97 

107 

111 

156 

171 

173 

Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


873 

1035 

1059 

2066 

2340 

2481 

Commercial profit/loss with 









subsidy 

(Rs.crore) 


162 

189 

276 

223 

196 

165 

Commercial profit/loss 









Avithout subsidy 

(Rs.crore) 


162 

189 

276 

-408 

-72 

165 

Effecti\'e subsidA’’ to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


1031 

1131 

1647 

2508 

2429 

2681 

Subsidy' for domestic 









consumers 

(Rs.crore) 


152 

193 

190 

328 

284 

314 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


1135 

1262 

1781 

2164 

2330 

2840 

SubsidA' receiA'ed from state 









gOA'ernment 

(Rs crore) 





631 

268 



Energy, Centre for Monitonng Indian Economy 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

134 

194 

194 

194 

194 



Hydro electricity 

(MW) 

127 

187 

187 

187 

187 



Thermal electricity 

(MW) 

7 

7 

7 

7 

7 



Gross generation 

(Min. KwH) 

421 

430 

584 

378 

543 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

421 

430 

584 

378 

543 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 








T & D losses 

(Min. KwH) 

54 

57 

115 

86 

74 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

218 

231 

202 

262 

273 



Domestic 

(Min. KwH) 

39 

36 

71 

40 

77 



Commercial 

(Min. KwH) 

35 

44 

21 

47 

40 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

78 

85 

10 

58 

27 



High tension 

(Min. KwH) 



24 

30 

34 



Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

2 

2 


2 

1 



Public Lighting 

Public Water Works &t. 

(Min. KwH) 

3 

3 

2 

3 

3 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

16 

16 

12 

18 

19 



Others 

(Min. KwH) 

46 

45 

61 

64 

72 



Number of Employees 

(Number) 


4596 

4439 

4380 

4323 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


89 

91 

99 

107 

108 

156 

Domestic 

(Paise/kwh) 


74 

69 

69 

71 

80 

90 

Commercial 

(Paise/kwh) 


116 

129 

125 

125 

150 

165 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


43 

50 

53 

47 

50 

50 

Industry 

(Paise/kwh) 


106 

144 

147 

130 

145 

175 

Railways 

(Paise/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 


70 

74 

76 

104 

81 

170 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 








Plant availability factor 

(Per cent) 








Forced outages 

(Per cent) 








Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

107 

110 

98 

139 

132 

180 

200 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 








Power purchase 

Operation & maintenance 

(Paise/kwh) 



1 

8 

9 

18 

37 

cost 

(Paise/kwh) 


12 

11 

21 

17 

21 

21 

Establishment / 
administration cost 

(Paise/kwh) 


31 

40 

51 

47 

59 

74 

Depreciation 

(Paise/kwli) 


6 

11 

13 

10 

13 

12 

Interest 

(Paise/kwh) 


56 

35 

47 

50 

68 

55 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


6 






Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 



15 

32 

55 

81 

117 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 



1 

3 

4 

8 

19 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


-1 

4 

-7 

-4 

-10 

-81 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


-8 

-3 

-14 

-12 

-19 

-90 

agricultural consumers 
Subsid}" for domestic 

(Rs.crore) 








consumers 

(Rs.crore) 


1 

1 

3 

5 

8 

9 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 



5 

-4 

-1 

-7 

-7 

government 

(Rs.crore) 


7 

7 

7 

8 

9 

9 



Marcti-AprU 1999 


Energy, Centre for Monitoring Indian Economy 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

1138 

1138 

1138 

1138 

668 



Hj'dro electricity 

(MW) 

668 

668 

668 

668 

668 



Thermal electricity 

(MW) 

470 

470 

470 

470 




Gross generation 

(Min. KwH) 

4252 

3739 

3580 

3574 

2670 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

3044 

2349 

2114 

2404 

2519 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

1208 

1390 

1465 

1170 

151 



T & D losses 

(Min. KwH) 

1892 

1819 

1808 

2028 

2427 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

5598 

5297 

5939 

6300 

7143 



Domestic 

(Min. KwH) 

971 

1320 

1463 

2024 

2330 



Commercial 

(Min. KwH) 

213 

316 

296 

364 

352 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

561 

543 

656 

685 

789 



High tension 

(Min. KwH) 

2780 

2342 

2711 

2255 

2544 



Railways 

(Min. KwH) 

205 

153 

176 

167 

182 



Agriculture 

(Min. KwH) 

270 

278 

339 

426 

491 



Public Lighting 

(Min. KwH) 

24 

27 

30 

36 

41 



Public Water Works Sc 









sewage pumps 

(Min. KwH) 

112 

102 

122 

153 

176 



Others 

(Min. KwH) 

463 

215 

147 

189 

239 



Number of Employees 

(Number) 


33008 

31983 

30217 




All Consumers 

(Paise/kwh) 


77 

95 

150 

170 

190 

243 

Domestic 

(Paise/kwh) 


38 

54 

88 

90 

98 

124 

Commercial 

(Paise/kwh) 


106 

134 

164 

188 

195 

282 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


31 

21 

53 

54 

55 

66 

Industry 

(Paise/kwh) 


89 

111 

171 

194 

220 

284 

Railways 

(Paise/kwh) 


144 

165 

202 

347 

350 

382 

Others 

(Paise/kwh) 


152 


152 

166 



PLF of thermal plants 

(Per cent) 

30.0 

34.5 

35.5 

29.0 




Plant availability factor 

(Per cent) 

57.2 

59.3 

63.5 

56.7 

81.0 



Forced outages 

(Per cent) 

27.0 

25.9 

19.8 

33.5 

19.0 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

72 

99 

133 

186 

213 

255 

249 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


9 

8 

10 

2 



Power purchase 

(Paise/kwh) 


25 

41 

64 

123 

165 

164 

Operation &c maintenance 









cost 

(Paise/kwh) 


8 

31 

44 

46 

43 

41 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kwh) 


23 

26 

32 

4 



Depreciation 

(Paise/kwh) 


9 

9 

12 

15 

25 

24 

Interest 

(Paise/kwh) 


21 

18 

25 

24 

22 

19 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


4 






Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


64 

66 

70 

102 

95 

107 

Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


134 

248 

306 

653 

977 

1168 

Commercial profit/loss with 









subsidy 

(Rs.crore) 


26 

30 

25 

47 

355 

11 

Commercial profit/loss 









without subsidy 

(Rs.crore) 


-85 

-196 

-136 

-188 

-354 

11 

Effective subsidy to 









agricultural consumers 

(Rs.crore) 


21 

39 

20 

28 

39 

43 

Subsidy for domestic 









consumers 

(Rs.crore) 


80 

122 

92 

123 

188 

174 

Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


-166 

-68 

-51 

-63 

-156 

178 

Subsidy received from state 









eiovernment 

(Rs.crore) 


1390 

226 

161 

235 





Energy, Centre for Monitoring Indisn Economy 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

3289 

3499 

3509 





Hydro electricity 

(MW) 

1799 

1799 

1799 

1799 

1799 



Thermal electricity 

(MW) 

1490 

1700 

1710 

1710 

1710 



Gross generation 

(Min. KwH) 

14677 

15718 

16322 

17175 

16899 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

8742 

8613 

7468 

8736 

8667 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

5934 

7105 

8854 

8439 

8232 



T & D losses 

(Min. KwH) 

3515 

3403 

3653 

3287 

3706 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

12071 

13488 

14084 

15458 

15943 



Domestic 

(Min. KwH) 

1575 

1782 

1958 

2383 

2744 



Commercial 

(Min. KwH) 

321 

366 

394 

460 

555 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

1177 

1244 

1285 

1406 

1498 



High tension 

(Min. KwH) 

3203 

3492 

3705 

4303 

4792 



Railways 

(Min. KwH) 








Agriculture 

(Min. KwH) 

5543 

6144 

6345 

6600 

5735 



Public Lighting 

Public Water Works &c 

(Min. KwH) 

26 

28 

30 

33 

39 



sewage pumps 

(Min. KwH) 





108 



Others 

(Min. KwH) 

226 

432 

366 

273 

473 



Number of Employees 

(Number) 


71413 

72065 

71574 

72599 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


71 

89 

108 

125 

138 

132 

Domestic 

(Paise/kwh) 


92 

103 

120 

136 

141 

143 

Commercial 

(Paise/kwh) 


161 

179 

201 

227 

25 

279 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


11 

20 

35 

39 

33 


Industry 

(Paise/kwh) 


126 

154 

165 

187 

215 

226 

Railways 

(Paise/kwh) 








Others 

(Paise/kwh) 


75 

121 

132 

100 

128 

128 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

52.8 

58 3 

63.5 

56.7 

55.0 

65.7 


Plant availability factor 

(Per cent) 

77.8 

80.8 

82.1 

81.6 

78.7 



Forced outages 

(Per cent) 

7 1 

11 8 

13.1 

10.2 

13 6 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

99 

122 

145 

165 

180 

186 

207 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


35 

50 

51 

52 

62 

63 

Power purchase 

Operation maintenance 

(Paise/kwh) 


18 

23 

29 

32 

32 

38 

cost 

Establishment / 

(Paise/kwh) 


4 

4 

4 

5 

5 

6 

administration cost 

(Paise/kwh) 


22 

23 

25 

30 

33 

39 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


11 

11 

19 

21 

18 

20 

Interest 

(Paise/kwh) 


31 

32 

36 

39 

34 

39 

Miscelleineous cost 

(Paise/kwh) 


2 

1 


1 

2 

2 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


72 

87 

114 

107 

113 

122 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 


252 

349 

463 

532 

555 

665 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


-626 

-693 

-680 

-643 

-625 

-1128 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


-626 

-693 

-680 

-643 

-625 

-1128 

agricultural consumers 
Subsid}' for domestic 

(Rs.crore) 


687 

797 

781 

828 

946 

1281 

consumers 

(Rs crore) 


54 

83 

108 

121 

136 

192 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


35 

56 

38 

84 

262 

399 

government 

(Rs.crore) 
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1991-92 


Installed capacity 

(MW) 

1732 

Hydro electricity 

(MW) 

967 

Thermal electricity 

(MW) 

765 

Gross generation 

(Min. KwH) 

8130 

Hydro electricity 

(Min. KwH) 

3846 

Thermal electricity 

(Min. KwH) 

4284 

T &; D losses 

(Min. KwH) 

2916 

Sales to consumers 

(Min. KwH) 

9552 

Domestic 

(Min. KwH) 

1049 

Commercial 

(Min. KwH) 

455 

Low and medium tension 

(Min. KwH) 

887 

High tension 

(Min. KwH) 

3309 

Railways 

(Min. KwH) 

149 

Agriculture 

(Min. KwH) 

2957 

Public Lighting 

(Min. KwH) 

46 

Public Water Works & 
sewage pumps 

(Min KwH) 

441 

Others 

(Min. KwH) 

258 

Number of Employees 

(Number) 


All Consumers 

(Paise/kwh) 


Domestic 

(Paise/kwh) 


Commercial 

(Paise/kwh) 


Agriculture 

(Paise/kwh) 


Industry 

(Paise/kwh) 


Railways 

(Paise/kwh) 


Others 

(Paise/kwh) 


PLF of thermal plants 

(Per cent) 

65.7 

Plant availability factor 

(Per cent) 

75.9 

Forced outages 

(Per cent) 

14.8 

Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

113 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


Power purchase 

(Paise/kwh) 


Operation &c maintenance 
cost 

(Paise/kwh) 


Establishment/ 
administration cost 

(Paise/kwh) 


Depreciation 

(Paise/kwh) 


Interest 

(Paise/kwh) 


Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 


Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


Cost of power purchase 

(Rs.crore) 


Commercial profit/loss with 
subsidy 

(Rs.crore) 


Commercial profit/loss 
without subsidy 

(Rs crore) 


Effective subsidy to 
agricultural consumers 

(Rs.crore) 


Subsidy for domestic 
consumers 

(Rs.crore) 


Cross subsidy from others 

(Rs.crore) 


Subsidy received from state 
eovernment 

(Rs.crore) 



1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 


1733 

1943 

1949 

1985 



968 

968 

971 

971 



765 

975 

978 

1014 



8592 

8529 

8773 

9929 



3659 

3382 

3935 

3977 



4933 

5147 

4837 

5951 



3220 

3776 

3961 

5600 



10447 

11062 

11743 

13095 



1200 

1545 

1658 

1961 



486 

531 

600 

685 



945 

1052 

1193 

1294 



3761 

3327 

3548 

3692 



190 

162 

180 

180 



3062 

3653 

3710 

4365 



43 

54 

61 

72 



467 

466 

479 

526 



293 

272 

315 

319 



59008 

57450 

56846 

56825 



102 

115 

133 

142 

176 

184 

78 

82 

98 

101 

124 

144 

156 

170 

206 

244 

262 

274 

31 

31 

30 

27 

38 

38 

158 

178 

204 

235 

270 

283 

153 

177 

217 

330 

278 

292 

101 

128 

145 

113 

156 

156 

77.0 

81.0 

75.6 

73.7 

75.6 


86.8 

85.9 

78.6 

78.5 



4.9 

4.9 

9.2 

12.9 



138 

164 

197 

202 

228 

235 

28 

31 

33 

34 

52 

56 

49 

64 

73 

79 

73 

73 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

17 

18 

19 

18 

19 

20 

12 

13 

21 

14 

14 

18 

21 

25 

32 

33 

76 

43 

5 

6 

13 

16 

26 

17 

80 

98 

108 

109 

120 

122 

538 

734 

891 

1089 

1070 

1083 

22 

10 


-22 

-500 

-583 

-259 

-414 

-490 

-441 

-500 

-583 

348 

468 

623 

792 

830 

911 

183 

128 

163 

191 

214 

192 

87 

65 

39 

226 

306 

354 

282 

425 

489 

420 
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1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

4311 

4316 

4317 

4737 

5067 



Hydro electricity 

(MW) 

1945 

1948 

1948 

1948 

1948 



Thermal electricity 

(MW) 

2366 

2367 

2369 

2789 

3119 



Gross generation 

(Min. KwH) 

13833 

16958 

17627 

19917 

21975 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

4410 

5636 

4599 

5847 

4715 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

9423 

11322 

13028 

14070 

17260 



T & D losses 

(Min. KwH) 

3930 

4057 

4209 

4766 

4796 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

16492 

18435 

19553 

22396 

24339 



Domestic 

(Min. KwH) 

2784 

3047 

3168 

3765 

4150 



Commercial 

(Min. KwH) 

1071 

1030 

1057 

1531 

1728 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

1565 

1605 

1614 

2240 

2488 



High tension 

(Min. KwH) 

5428 

6113 

6560 

7035 

7652 



Railways 

(Min. KwH) 

228 

282 

327 

347 

353 



Agriculture 

(Min. KwH) 

4448 

5160 

5635 

6228 

6626 



Public Lighting 

Public Water Works & 

(Min. KwH) 

132 

132 

140 

138 

200 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

255 

257 

265 

359 

324 



Others 

(Min. KwH) 

581 

809 

787 

753 

818 



Number of Employees 

(Number) 


95299 

93869 

90086 

89044 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


107 

128 

150 

166 

171 

191 

Domestic 

(Paise/kwh) 


78 

97 

109 

122 

124 

136 

Commercial 

(Paise/kwh) 


213 

230 

252 

339 

287 

315 

Agriculture 

(Paise/kwh) 








Industry 

(Paise/kwh) 


167 

202 

245 

271 

279 

307 

Railways 

(Paise/kivh) 



197 

248 

281 

282 

310 

Others 

(Paise/kwh) 


58 

59 

48 

104 

104 

107 

PLF of thermal plants 

(Per cent) 

55.7 

65 2 

69.0 

68.1 

76 1 

72.3 


Plant availability factor 

(Per cent) 

65.8 

73.3 

77.7 

78.0 

84.2 



Forced outages 

(Per cent) 

13 8 

15.2 

10,4 

8.1 

8.9 



Total cost of supplj"^ 

(Paise/kwh) 

103 

125 

145 

152 

171 

192 

208 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


52 

61 

59 

76 

89 

98 

Power purchase 

Operation & maintenance 

(Paise/kwh) 


27 

33 

36 

35 

36 

37 

cost 

(Paise/kwh) 


3 

4 

4 

5 

5 

6 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kwh) 


22 

25 

24 

24 

28 

32 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


6 

7 

8 


12 

14 

Interest 

(Paise/kwh) 


14 

15 

15 

15 

16 

16 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwh) 



1 

7 

6 

6 

6 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


72 

82 

91 

99 

105 

111 

Cost of power purchzise 
Commercial profit/loss with 

(Rs crore) 


525 

661 

823 

870 

871 

922 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


92 

225 

348 

339 

-102 

-83 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


-257 

-301 

-2 

-76 

-460 

-358 

agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


643 

760 

947 

1132 

1284 

1394 

consumers 

(Rs.crore) 


142 

148 

159 

191 

264 

285 

Cross subsidy from others 
'Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


461 

588 

1080 

1216 

1047 

1282 

government 

(Rs.crore) 


350 

527 

350 

416 

358 

275 
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Installed capacity ( 

Hydro electricity ( 

Thermal electricity ( 

Gross generation ( 

Hydro electricity ( 

TheiiiiKl electricity ( 

T & D losses I 

Sales to consumers i 

DiJinestic 
Coiiinieicial 

Low and medium tension 
High tension 
Railways 
Agricult me 
Public Lighting 
Public Watei Works &: 
sewage pumps 
Others 

Number of Emiiloyc'es 
All Consumers 
Doinestn 
Couiniercial 
Agi iculture 
Industry 
Railways 
Others 

PLF of theimal plants 
Plant ayailability factor 
Foic(>(l oul.iges 
Total cost of supply 
iMiel t osl 
Powei purchase 
Opel at ion A' m.uiit eiiance 
( osl 

Esiablislimeiit/ 
admimstiation cost 
Depi e( lat ion 
Interest 

Misf ellaneous cost 
Rate of power purchase 
Cost of power puuhase 
Commercial profit/loss with 
subsidy 

Commercial profit/loss 
without subsidy 
Effective subsidy to 
agricultural consumers 
Siibsulv for domestic 
coiisiinuTS 

Cross subsidy from others 
Subsidy received from state 
government_ 



1991-92 

1992-93 

1993-94 

(MW) 

5179 

5075 

5575 

(MW) 

1505 

1505 

1505 

(MW) 

3675 

3570 

4070 

(Min. KwH) 

18183 

18167 

19847 

(Min. KwH) 

5556 

4151 

5287 

(Min. KwH) 

12627 

14017 

14560 

(Min. KwH) 

7473 

7231 

7564 

(Min. KwH) 

20781 

21765 

23229 

(Min. KwH) 

4051 

4577 

5123 

(Min. KwH) 

1420 

1435 

1706 

(Min. KwH) 

2329 

1488 

2283 

(Min. KwH) 

3504 

4453 

3747 

(Min. KwH) 

680 

675 

722 

(Min. KwH) 

8194 

8498 

8924 

(Min. KwH) 

209 

214 

250 

(Min. KwH) 

394 

425 

474 

(Min. KwH) 




(Number) 


98809 

97812 

(Paise/kwh) 


108 

112 

(Paise/kwh) 


81 

78 

(Paise/kwh) 


158 

159 

(Paise/kwh) 


32 

32 

(Paise/kwh) 


211 

225 

(Paise/kwh) 


238 

268 

(Paise/kwh) 


19 

14 

(Per cent) 

44.3 

50.5 

50.3 

(Per cent) 

59.6 

69.0 

69.6 

(Per cent) 

27.7 

30.0 

22 7 

(Paise/kwh) 

120 

153 

169 

(Paise/kwh) 


29 

33 

(Paise/kwh) 


46 

55 

(Paise/kwh) 


8 

8 


(Paise/kwh) 

(Paise/kwh) 

(Paise/kwh) 

(Paise/kwh) 

(Paise/kwh) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 

(Rs.crore) 


1994-95 


6075 

1505 

4570 

21675 

6064 

15611 

7169 

25252 

6025 

1901 

1578 

4703 

766 

9485 

296 


1995-96 1996 


6069 

1505 

4564 

22827 

5014 

17813 

7943 

26637 

6148 

2142 

1719 

4955 

773 

9843 

266 


-97 1997-98 


97711 

122 

84 

180 

43 

241 

320 

15 

43.9 

60.4. 

24.7 

178 

32 

55 


18 

18 

18 

13 

12 

15 

40 

43 

49 



1 

79 

102 

107 

1018 

1306 

1423 

-807 

-1201 

-1152 

-807 

-1201 

-1152 

1035 

1227 

1275 

332 

469 

564 

920 

395 

484 


141 

147 

165 

101 

90 

109 

198 

237 

276 

50 

51 

56 

272 

290 

314 

330 

321 

334 

15 

19 

19 

47.3 

49.1 


61.2 



32.3 



188 

199 

209 

36 

37 

38 

51 

57 

59 

10 

10 

10 

24 

27 

27 

19 

20 

21 

48 

48 

52 

99 

119 

125 

1388 

1603 

1729 

-1058 

-1312 

-1123 

-1058 

-1312 

-1123 

1363 

1415 

1427 

535 

755 

787 

700 

797 

1009 
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3GG 


Electricity: Porionnaiicc of es1 Deiigal State El(*(Tri( i<y J3():u<l 




1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

Installed capacity 

(MW) 

1149 

1149 

1149 

1174 

1199 



Hydro electricity 

(MW) 

47 

47 

47 

72 

97 



Thermal electricity 

(MW) 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 



Gross generation 

(Min. KwH) 

2853 

2870 

3703 

3750 

3208 



Hydro electricity 

(Min. KwH) 

117 

98 

112 

87 

132 



Thermal electricity 

(Min. KwH) 

2736 

2773 

3592 

3663 

3076 



T & D losses 

(Min. KwH) 

1780 

2142 

1950 

2204 

2357 



Sales to consumers 

(Min. KwH) 

4112 

4611 

5491 

5774 

6296 



Domestic 

(Min. KwH) 

814 

951 

1192 

1500 

1612 



Commercial 

(Min. KwH) 

310 

352 

390 

735 

929 



Low and medium tension 

(Min. KwH) 

369 

362 

400 

455 

514 



High tension 

(Min. KwH) 

1470 

1598 

1963 

1360 

1406 



Railways 

(Min. KwH) 

426 

422 

503 

450 

466 



Agriculture 

(Min. KwH) 

651 

737 

800 

1022 

1232 



Public Lighting 

Public Water Works & 

(Min. KwH) 

24 

27 

36 

36 

40 



sewage pumps 

(Min. KwH) 

48 

50 

66 

71 

75 



Others 

(Min. KwH) 


113 

142 

146 

21 



Number of Employees 

(Number) 


39876 

39378 

39465 

39965 



All Consumers 

(Paise/kwh) 


116 

135 

143 

148 

169 

185 

Domestic 

(Paise/kwh) 


69 

73 

67 

70 

73 

82 

Commercial 

(Paise/kwh) 


97 

137 

159 

169 

177 

199 

Agriculture 

(Paise/kwh) 


19 

25 

20 

22 

24 

27 

Industry 

(Paise/kw’^h) 


126 

150 

183 

209 

223 

251 

Railways 

(Paise/kwh) 


132 

164 

205 

238 

254 

287 

Others 

(Paise/kwh) 


149 


121 

149 

204 


PLF of thermal plants 

(Per cent) 

30.8 

31.1 

40.5 

41.2 

34.6 

39.2 


Plant availability factor 

(Per cent) 

52.6 

52.2 

69.4 

68.9 

60.1 



Forced outages 

(Per cent) 

13.9 

44.2 

24 2 

17.9 

28.9 



Total cost of supply 

(Paise/kwh) 

164 

162 

170 

185 

191 

210 

221 

Fuel cost 

(Paise/kwh) 


23 

28 

29 

23 

72 

32 

Power purchase 

Operation maintenance 

(Paise/kwh) 


72 

80 

89 

101 


109 

cost 

(Paise/kwh) 


7 

7 

7 

7 

9 

9 

Establishment / 









administration cost 

(Paise/kwh) 


27 

22 

22 

25 


28 

Depreciation 

(Paise/kwh) 


10 

5 

11 

12 

19 

14 

Interest 

(Paise/kwh) 


23 

24 

24 

22 

19 

26 

Miscellaneous cost 

(Paise/kwTi) 



4 

3 

3 


4 

Rate of power purchase 

(Paise/kwh) 


SO 

97 

105 

107 

123 

125 

Cost of power purchase 
Commercial profit/loss with 

(Rs.crore) 


446 

572 

712 

902 

1022 

1047 

subsidy 

Commercial profit/loss 

(Rs.crore) 


-257 

-158 

-259 

-250 

-261 

-234 

without subsidy 

Effective subsidy to 

(Rs.crore) 


-257 

-231 

-357 

-332 

346 

295 

agricultural consumers 
Subsidy for domestic 

(Rs.crore) 


104 

115 

169 

208 

247 

279 

consumers 

(Rs.crore) 


93 

114 

177 

194 

258 

284 

Cross subsidy’ from others 
Subsidy received from state 

(Rs.crore) 


-86 

3 

-11 

51 

113 

217 

government 

(Rs.crore) 


68 

73 

97 

82 

85 

61 
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CMIE Services 



EIS 

Your Basic Economic 
Information Infrastructure 

Economic Intelligence Service (EIS) 
is the backbone of management 
information systems. The Service 
features a scries of documents which 
provide facts about the Indian 
economy, combined with incisive 
analysis of the trends they reveal and 
their likely impact. 


INDIA TRADES 

The Key To 
Trade Opportunities 

India Trades provides India's foreign 
trade statistics from DGCI&S and a 
variety of related data from CMIE's 
unique integrated database. A 
powerful software system enables 
quick and easy access to the volumi¬ 
nous data to analyse and explore 
trade opportunities. 


PROWESS 

The Most Reliable 
Indian Corporate Database 

Prowess contains a highly normal¬ 
ised database, built on a sound 
understanding of disclosures in India 
on well over seven thousand 
companies. The database is comple¬ 
mented with powerful analytical 
software tools to enable extensive 
querying and research. 


CAPEX 

The Guide To New 
Business Opportunities 

CapEx is a unique database on new 
and ongoing investment activities in 
India. An investment project 
becomes a part of the CapEx 
database from its inception through 
to its commissioning. Generally, the 
database includes about 4,500 
projects. 



CMIE 


Bombay (Head Office): 11. Apple Heritage, 54-C Andheri-Kuria Road, Andh«i(East), Bombay 400093 
Tel 8219090 / 8219595 Fax 8219696 E-mail: info@cmie.coin 
Abmadabad: Tel 7540665 Fax 7540665 Bangalore; Tel 2244027 Fax 2244027 
Calcutta: Tel 2101137 Fax2101137 Delhi: Tel 6855711 /6855766 Fax6855672 
Hyderabad: Tel 3302762 Fax 3302762 Madras: Tel 8234784 Fax 8234784 

Bhopal: Tel 594239 


Visit us at http://www.cmie.com 


